1 عمان- يثرا.ابدتاجهزة 
أ الاعلام العربية والعالمية وإوساط 


المرأقبين السيساسيين اهتماما 
خاصا بالخطاب العومي الشامل 
الذي القاه جلالة الملك الحسين 
امس الاول في اقتتساح المجلس 
الوطني الاستشاري الثالة . 


ففي المملكة العربية السعودية 


ابرز راديو الرياض تحذير جلالة ) 
الحسين من خطورة المرحلة التي | 
كمر بها الامة العربية حاليا .واشار | 
الراديو الى تأكيد الحسين على ان | 
السلام في منطقة الشرق الاوسط لن | 
بتحقق ما لم يعد الحق الى نصابه ١‏ 
"ومسا لم تعد الارفى الفلسطينية /) 
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عمان الخميس ” رجب ١2٠7‏ هالمواقق 5؟ نيسان 35815١1م/‏ رقم العدد 585 (السنة السادسة عشرة) 

















ين يتوجه الى سلطنة بعمان 


مان -بترا 0 تلان نان .و زيارة خاضة 
يقضيها مع جلالة السلطان: قابوس 
بن سعيد سلطان عمان واقراد 


الحسين ترافقه جلالة الملكة نور 
عمان بعد ظهر امس متوجها الى 


عمان بكرا -اجتمع جلالة الملك 
الحسين في المقصورة الملكية في 


مطار عمآن ظهر امس يسمو الامير.. 





وكان سمو الآمير عبدالله بن 


' محمه قد وصل الى عمان صباح . 


امس في زيارة خاصة تستغرق 


عبدالله بن محمد شقيق جلالة يومين ٠‏ 
الملك الحسن الثاني عاهل المملكة وكان سمو الامير حسن ولي التهد 
المغربية . في استقبال سموه. 

وحضر الاجتماع سمو الامير حسن >< كما كان ف الاستقبال سمو الامي 
ولي العهد. ن قي مق مدني 














الحكم الذاتي والحلقه المفر غه 

رغم اتفاق مصر واسرائيل على استئناف مفاوضات 
الحكم الذاتي فان تحقيق اي تقدم امر مستبعد جدا نظرا 
للتباين الواضح بل التناقض الكلي بينهما حول مفهوم 
الأدارة الذاتية . 

فتصريحات مناحم بيغن بالامس تؤكد رفضه لحق تكرير 
المصير للقلسطينيين واصراره على ان الحكم الذاتي للسكان 
وليس للارض التي يعتبرها ارضا اسرائيلية . كما أنه يؤيد 
استصدار قانون من الكنيست يحرم ازالة المستوطات 
الاسرائيلية او كما اسماه يعدم تكرار ما حدث في ياميت . 

وق المقابل فان للرئيس حسني ميارك الذي الزم نفسه 
بالاستمرار في مفاوضات الحكم الذاتي مفهوما مختلفا - 
ويعتبره مجرد اجراء مؤقت يمهه لتمكين ألشعب الفلسطيني 
من ممارسة حقوقه الوطنيه المشروعه على ارضه ضمن 
تسوية بة شامله تمنع التوسع ١‏ لصهيوني وضم الاراضي , 

هذا التناقض لا يمكن ازالته الا يموافقة اسرائيل على 
المفهوم المصري للحكم الذاتي وهو امر مستبعد جدا ان لم 
يكن ف حكم المستحيل» او بموافقة مصر على المفهوم 
الاسرائيلي وهو امر نآمل بل ندثق بآأن الرئيس مبارك ليا 
يقبله 

لقد التزم الرئيس مبارك امام الشعب المصري والعالم 
اجمع بآن مصر لاتمثل الفلسطينيين ولايمكن ان تفرم عليهم 


البقية ص 1؟ 





يعتدرونعنعد كو قمر مننويجا هن الصابوت 
1 ف وذتك فيجه 3 ارات اتات 





نزو هذه المماريات 2 يوت 
“بات زياقنا اتكرام. 5 


البقية ص 5 





"كان قي وداع جلائتيهما في مطار 
عمان سمو الامير حسن ولي العهد 
وسمو الامير عبد ائله بين محمه 
شقيق العاهل المغربي والسادة 
رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الاعيان ورئيس المجلس الوطني 
الاستشارى وسيادة القائد العام 
للقوات المسلحة الاردنيه 
والوزراءع وكبار المسؤولين 
المدنيين والعسكريين والسقير 
العماني في عما 

البقية ص 1* 





ظ هرا دوب جديد 
يدرين اسرايل ويحث الحكومات على وف المساعدات لها 


ا - من عدنان الكاتب 
وافقت الجمعية العامة للامم 
المتحدة بستة وثمانين صوتا 
مقابل عشرين وامتناع ستة 
وثلاثين امس على قرار يدين 
. سياسة اسرائيل ف الاراضى المحتئلة 
ويعلن. عدم. . احترامها. لالتزاماتها 
كدولة عضو قِ الام المتحذة . 7 
وصوتت الولايات المتحدة 
واسرائيل ودول.السوق الاوروبية 
ضد القرار يينما امتنعت مصر عن 
التصويت. 


لكسمبورغ -خساص -ذكر 
مسراقبون هنا ان دول السوق 
الاؤروبية .المشتركة تنؤي اصدار 
بيان حول مشكلة الشرق الاوسط 
بهدف سد الفراغ غ الذي نشآأ بعد 
استنفاد اتفاقيات كاب ديفيد 
اغراضها يعد الجلاء عن سيناع 
دون احراز تقدم ما في موضوع ما 
يسى (الحكم الذاتي 
كما تهدف دول السوق الى. 
التمهيد لتجولة الاوروبية الجديدة 
في المنطقة والتي تستهدف جمع 
المعلومات على ضوء ما جد من 


احداث وق اطار اعادة تقييم ٠‏ 


الموقف في الشرق الاوسط. 
ومن المقرر ان تيدآ هذه الجولة 
بالزيارة الني سيقوم بها ليوندد 
مانزء وزير العلاقات الخارجية 
اليلجيكية بوصفه رئيس الدورة 
الحالية لمجلس وزراء خارجية 
المجموعة الأوروبية للكويت غدا » 
ثم للعربية السعودية لمدة ” ايام 


تبدا من اول ايار ولمصر من والى 
لا ايار. 


وسيعود بعد ذلك الى يروكسل 
ليفدم الي وزراء خارجية دول 
السوق تقريرا مبدئيا لنتاشج 
زيارته لهذه الدول وذلك في 
الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقد 
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رفع حظر التجول والافراج 


نائب الملك يلتقى. 
وفد كلية 0 
الدفاع الباكستانية 


عمان .بترا التقى سمو الامير 

حسن نائب جلالة المنك ولي العهد 
ظهر امس في الجمعية العلمية 
الملكية باعضاء كلية الدفقاع 
الباكستانية الذي يزور الاردن 
حاليا. حيث قدم سموه لاعضاء 
الوفد شرحا مفصلا ومدعما 
بالشرائح عن سياسة الاستيطان 
الاسرائيلية. 


كما قدم عرضا موجزا عن خّطة 
التنمية قي الآردن خلال الفترة 
القادمة. 





رقم (الدستور) 
القياسي لاسعار الاسهم 


بسوق عمان المالي 


بلغ رقم (الدستور) القياسي 
لاسعار الاسهم في سوق عمان الماليه 
عند الاغلاق يوم أمس الاربعام 
“'وم٠.غ‏ اي بارتفاع قدره ه,”* 
نقطه او ما يعادل 7,4 عما كانت 


أ عليه في يوم العمل السابق ‏ 


ويدين القرار اساءة” استخدام 
الولايات المتحدة في مجلس الامن 
لحق الفيتو لاخلال القرار الاخير 
بشان الاراضي المحتلة . 
| ويطالب النص السكرتير العام 
مم المتحدة بعد موافقة مجلس 
ا باجراء اتصالات' .امع ١‏ جميع. 
اطراف النزاع العربي ي - الاسرائيلي 
بما في ذلك منظمة بيسر 
الفلسطينية من 6 0 وسائل 
محددة 5 للتوصل الى حل شام 
يؤدي الى السلام . 
وفيما يلي نص القرار 
١‏ -يؤكد مشروع القرار قرارات 
الجمعيةالعامهاي .اس #ا/؟. 
الصادرة فى 59 تصوز 158٠١‏ 





+1 دولة 
ضد القرار 
و8" امتنعت 


الامم المتحصدة أ.ق.ب- 
صوتت عشرون دولة ضد القرار 
الذي يدين السياسة الاسرائيلية في 
الاراضي المحتلة وهذه الدول هي 
استراليا والنمسا وبلجيكا وكندا 

البقيه ص 51١‏ 


ا مواجهم.. وبشيكم 2 فذودكا 
برصلا وام ير 


0 
-وكالات ‏ خطت الحكنومة 
اليريطانية امس خطوة جديدة 
على طريق التصعيد العسكريء اذ 
قررت فرض حصار شامل حول 
جزر فوكلائد وهددت بمهاجمة أي 
طائرة تهبط ف الجزر اعتيارا من 
منتصف يوم غد الجمعة. 

ويرى المراقيون ان لندن تزيد 
بهذه الصورة من ضقفوطها 
العسكرية على الارجنتين ولكنهما 
تمنحها مع ذلك مهلة قدرها م5 
ساعة لتختار الحرب أو التسوية 
السلمية . 

وستمته منطقة الخطر في المجالين 
الجوي والبحري على دائرة 
قطرها ٠‏ ٠؟‏ ميل حول الارخبيل 





عن الف معتقل في بولندا 


وارسو-آا.قف.ب _ذكرت 

وزارة الداخلية في بيان مساء 
امس في التليفزيون ان حظلر 
التجول في بولندأ سيلغى يوم اول 
ايار القادم كما سيطلق سلااح الف 
معتقل في الموعد ذاته . 


واوضح البيان ان هذا القرار 
صدو اشر اجتماع غعقدج المجلمسر 
العسكري للخلاص الوطني «ادارة 


الاحكام العرقية» ق اليوم نفسه 
والذي اقترحت وزارة الداخلية 


خلاله التخفيف من صرامة الاحكام 
العرفيةء وقبلت افتراحاتها نظرا 
للتقدم الذي احرز فى مجال عودة 
الوضع الى طبيعته ف يولتدا. 





المَنيطرة #حوض » الجاشّدة 

حَمَان بجبٍرالصّين / دوّارفراس / بنايةحطوة 
هاتن:١1411,‏ .17.0 تلك نهاريصى ١‏ 559073 ار 
بريتا نصاركى 


016ل - 5286 ث8 - 1982 29 -11قمة لاض 7185 - الم لالم - مععمه5 يلاع لز لالط 0-010570108م 


كتب محرر .شؤون الارض 
المحتله ‏ انتفاضة الضفة مستمرة 
في التصاعد ». مظاهرات المواطنين 
اليومية تزداد عنفا وضراوة » في 
نايلس امس انضم عشرون مواطنا 
فلسطينيا الى قوافل المصابين 
برصاص الاحتلال خلال مواجهات 
خاضها مواطنو المدينة مع جنود 
العدو اعترف الاحتلال يأنها اعتقف 
مواجهات تشهدها المدينة منة 
عامين. 
شوارع نابلس ..تحولت الى 
حة حرب حقيقية» المواطنون 
١‏ بالحجارة» والقضبان» 
اال الحارقة» والعصي .. 
واندلعت المواجهات منذ ساعات 
الصباح.. حينما احتشدت مئات 
الطالبات امام مدرستهن وهن 
يرفعن العلم الفلسطيني ويرددن 


الاناشيد الوطنية . 

احدى دوريات الاحتلال هاجمت 
الطاليات بالهراوات والعصي.. 
والقنايل المسيلة للدموع .. 

1١‏ طالبة اصبن من الضرب 





والقلرارين 595 وموم 
اللذين صدرا في ؟؟ تشرين الثاني 
155 وجميع قسسرارات الامم 
المتحدة التي تتعلق بقضية 
فلسطين .٠‏ 

؟ -يؤكد المبادىة الاسأسيه بعدم 
السماح يضم الاراضي بالقوة . 
9 -يؤكد على وجوب تطبيق جميع 
بنود ميثاق لاهاي لعام لا. و١1‏ 
وبنسود ميثتاق جنيك المتعلقة 
بحماية المدنيين ف حالة الحرب 


البقية ص 5١‏ 


بريطانيا تطالب اسرائيل - 


لندن -أ. ف . ب -ذكرت وزارة 
الخارجية في لندن ان الحكومة 
البريطانية طلبت من السئطات 
الاسرائيلية الكسف عن ارسال 
الاسلحة للارجنتين. 

وصرحت وزارة الخارجية في رد 
لها على سؤال مكتوب وجه اليها في 
البرلمان ان المشكلة اثيرت في آن 
واحم في لندن وثل ابيب على 
مستوى السفراء ولم توضح الاجابة 





المتنازع عليه. 

واوضح متحدث باسم وزارة 
الدقاع البريطانية ان هذا الاجراء 
يشمل ايضا الطائرات الارجنتينية 
التي تقف على ارض ميناء شاتلي 


بعدر ب 
-يقترب من المنطقة منخفضش 
جوي خماسيني مصحوب 
بكتلة هوائية دافئة يتمركز 
حاليا الى الشمال الغربي من 
الساحل المصري ويتحرك 
تدريجيا نحو الشرق لذا تسود 
الاحوال الخماسينية ويكون 
الجو حارا ومغبرا وتغطي 
السماء كميات من السحب 
المتوسطة والعالية. ويحتمل 
سقوط زخات متفرقه من 
المطر في بعض المناطق 
وتكون الرياح جنوبية معتدلة 
الى نشطة السرعه. 








منخفض جوي خماسيني 
من اليلاد 


الهيئة التأسيسية 


الوحشي» و * اخريات اغمي 
عليهن من قنابل الدموع.. 

نساء نابلس ٠‏ اللواتي شهدن ما 
جرى.. . اطلقن صرخات الاستغاثه» 


البقية ص ١‏ ؟ 





أمر دفاع بمنع استعمال 

السيارات الخصوصية 

كسيسارات عمومية 
يقابل العو 


عمان - الدستور اصدر السيد 
مضر بدران رئيس الوزراء امس 
أمر دفاع منع بموجيه استعمال اية 
سيارة خصوصية سواء كانت 
للشحن او للركاب كسيارة عمومية 
مقابل عوض ايا كان نوعه. 
ويآتي اصدار امر الدفاع هذا 
بمقتضى نظام الدفاع رقم ؟ لسنة 


10 
1 


اميركا تزيد 
مساعداتها لاسرائيل 

الى ٠‏ ولا مليون دولار 
نيويورك ‏ وكالات ‏ اقرت 
الدجنة الفرعية لشؤون الشرق 


الاوسط واوروبا الشابعة لمجلس . 


النواب الاميركي الليلة قبل 
الماضية زيادة المساععصدات 
العسكرية الاميركية لاسرائيل من 

البقية ص ١1؟‏ 





ما هو نوع الاسلحة التي جرى 
الاتصال بشأنها. 

وطلبت الحكومة البريطانية من 
الحكومة الاسرائيلية مراعاة عدم 
ارسال اي سلاح اسرائيلي آخسر 
للا جنتين. 

وقد تم استدعاء السفير 
الأسرائيلي' في لندن شلومو ارغوف 
الليلة قبل ألماضية الى وزارة 

البقية ص 7١‏ 








التي سيغلق مطارها. وكال ان اي 
طائرة في اراضي جزر فوكلاند 
ستعتبير تعزيز لقوة الاحتلال غير 
المشروع 'ولذا يجب مهاجمتها. 
البقية ص 51١‏ 






للمنتدى الانسانيى 
تنا قش نظامه الاساسي 


عمان ‏ الدستور ‏ عقدت الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الانساني 
اجتماعها الثالت مساء امس قِ 
كلية الزراعة بالجامعة الاردئية." 


وتراس الاجتماع الذي استمر 
اربع ساعات الدكتور محي الدين 
قوق رئيس الهيئة الادارية 

للمنتدق ٠.‏ 
البقية م ١؟ ٠‏ 


عمان ‏ بترا قام جلالة الملك 
الحسين القائد الاعلى للقوات 
المسلحة الاردنية صباح امس 
بزيارة للقيادة العامة حيت كان 
ف استقباله سيادة الفريق الركن 


الشريف زيه بن شاكر القائد العام 








للقوات المسلحة ورئيس هيئة 
الاركان ومساعدوه. 

وقد اجتمع جلالته خلال هذه 
الزيارة بالسيد فرانسيس وست 
مساعد وزير الدفاع الاميمر كي 
البقية من ١؟‏ 





الحرب العراقية ‏ الايرانية 
تحويل الوساطة لخطة عملية 


بقلم : كاتب عربي 








تدخل الحرب العراقية ‏ الايرانية شهرها العشرين» ولا يبدو 
حتى الان بصيص من الأمل في نهاية قريبة للنزاعء وليس هناك 
تقصير من جانب الكتل الصديقة للطرفين» فقد تكررت زيارات 
اللجان الاسلامية الرسمية والشعبيةء ومحاولات دول عدم 
الانحيازء عدا الوساطات .والمناشدات الفردية العديدة» غير أن 
هذه المبادرات الطيبة كانت تجد نفسها فى النهاية أمام الجدار 
الآصم الذي صنعه حكام طهر ان ء وسواء صدقت كل الانطباعات أو 
بعضها عن أوضاع ايرأن الراهنة فقد بات من الواضح ان القيادة 
الحالية لاتريد وربما لاتقدر ‏ على السير نحو الحلول المعقولة 
التي تضمن المصالح المشروعة للجميع بما فيها مصلحة الشعب 
الايراني نقسه. ومن هذه الانطباعات ان صراع السلطة يفرض 
على المتصارعين نوعا من التنافس على التطرف والانسياق مع 
موجة العواطف العارمة التي انفجرت مع الثورة الاسلامية» وهذا 
المناخ لا يسمح بوففة متآنية ترى العوامل الحقيقية وراء 
الانفعالات المثالية» والمصالح الحقيقية لايران وللثورة فوق 
الشعارات الكلاميةء أو المكاسب الوقتية العابرة. ومن 
الانطباعات أيضا أن القيادة السياسية العليا لم تعد لاسباب 
صحية وعملية على مساس مباشر بالاحداث» وان القيادات 
الكثيرة في طبقات الهرم الدنيا لا تملك الحرية أو الجرآة على 
تقديم النصح مخافة التهام بالشراخي والترده والحراف الثوري 
وهي نو ألتهم التي اودت بالررئيس بني صدر وقطب زاده 
وشريعتمداري» وجمدت قبلهم بازركان ويازدي وغيرهى. 
هذه الانطباعات من جهات لاتعادي الثورة بل ربما يغلب عليها 
الحرص والاشفاقء تؤدي لانطباع أكثّر خطرا هو أن جهات دولية 
موزعة الأدوار تعمل بدهاء وحنكة على استمرار النزيف حتى 
تنتكس الآمال؛ وتهدر الاموال» وتنفجر الطاكات المعنوية 
والاقتصادية الكبيرة على جانبي خط القتال والمنطقة المجاورة 
في الخليج والجزيرة العربية في أسس البيت العربي الاسلامي قبل 
ن تصبح قوة حقيقية تؤثر على الحوادث وتدفعها في طريق غير 
الطريق المرسومء وهذا التصور الأخير يفسر حالة ألبرود التي 
تقابل بها الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي تتأثر بتلك 
الدول هذه الحرب الضروسء خصوصا اذا ما قورن هذا الموقف 
بآخر أزمة سياسية تهب على العالم من جزر «الفوكلاند» وما 
تبديه تلك الدول من حماس لاطفاء الحريق قبل اشتعاله؛ مما 
ة آننا امام حالة مرغوبة ان لم تكن مقصودة لاشغال 
هذه المنطقة بنفسها وتركها تحترق ف «زيتها» الذي.ساقته لها 
القدرة الالهية ليكون نعمة وسببا للقوة والبناء والاعمار. ومن 
البداهة الايتحدد دور الدول الكبرى في هذا الموقف السلبي ولكن 
يتجاوزه الى دائرة أوسع نتضح معالمها مع استمرار النزاع: 
فالحريق الذي يغترس الطاقات والقدرات المحلية يهيىء السبيل 
آما م تحالفات جديدة لتعويض تلك القدرات وتمكين عجلة 
الحراب من الاستمرار في الدوران, وقد رآينا من تجارب العالم 
كيف تبدآ التحالفات بالاسلحة والمعدات الضرورية ثم تآخذ 
مداها الطبيعي مع الخبراء والفنيين ثم تنشق الارضي عن تمكين 
المصالح الاجنبية والعقائد الجديدة التى قامت الثورات 
والحركات اساسا لمنعها والتخلص من آثارها. وهذه الظاهرة 
ع حكن لجان مساب لبر الجسها ابمضهع انها نضا عقر 








دهان مريئة الزرقام 


حبنويان ومطبات فود 


م 











جلويات شمفية كنافة ثابلسة 
يِوطّةَ صا مباسعت 


ذرجب حب بحكرو 
مياكماعهدموهاعلى الددام ؛قأهلأسهلا 
الماع - جاع ؛دزميرسيشاكر مام سر و السلا 
فت كفن ع لالةزم 




























































الصفحة الثانية 


-الخميس 1585/54/99 


5-7 


دورة القيادة العليا للحكام 


هو + هوهو 


الاداريين تحنم 


العقبه -بثرا -تركزت مناقشات 

أمس الخامس لدورة القيادة العليا 
للحكام الاداريين في المملكة حول 
مفهوم القيادة الادارية وذلك من 
خلال المحاضرة التي القاها الدكتور 
عدنان بدران رئيس جامعة 
اليرموك حول هذا الموضوع. 


وزارة الجمارك الى 
الثانية. والثالثة 








عمان -الدستور -قرر مجلس 
الوزراء اجزاء الترفيعات التالية في 


وزارة المالية/ الجسارك: ناجي 
عوده حدادين الى الدرجة الثانية | 
وغازي علي فاخرء 
اخيق 
0-0 5 
نصطلنىي يدري العزوكي 1 
سئيمان مسعود ؛ عبداللطيف سعية 
.الطعان الى الدرجة الثإالثة . 








اقرار موازنة ومنهاج 


اعمالها اليوم 


وركز المشاركون في 1 على 
أهمية دور الحاكم الاداري ف تنمية 
المجتمع المحلي عن طريق تنشيط 
المشاركة الشعبية وغرس مفاهيم 
الانكماء الوطني لدى أفراد المجتمع' 
من خلال زيادة الاتصنال بين 
المسؤولين والمواطن عبسر قنوات 
الاتصال المختلقة . 


كما تم خلال النقاش محاولات 
لتحديد الاطار السليم للحاكم الاداري 
في اريعة مجالات رئيسية 5 
بزيادة الانتساء الوطتي وتتشيط 
المشاركة الشعبية و نئمية المسجتمع 
المحلي ومتتاقشة اعمال اللجان ق 
هذه الموضوعات ‏ 


ومن المقرر ان تختتم الدورة 
اعمالها اليوم الخميس حيث سيجري 

أ تقييم عام لكافة المواضيع ات 
طرحت فيها. 7 


المعهد العربي للتد ري بالاحصائي 


عمان بشَرا ‏ اختتمت في عمان 
امس اجتماعات مجلس امناء المعهد 


العربي للتدريب بعنه أن استمرت 
خمسة أيام ناقش خلالها المجلين 





عمان الدستور ‏ يرعى السيد. 
حسين كوكش مدير مكتسب 
التربية والتعليم ‏ جبل عمان 
الحفل الذي ستقيفه مدرسة 
روضة براعم الربيع بعد ظهر 
اليوم على مسرح مركز هيا 
الثقاي وذلك بمناسبة يوم الطفل 
الاردني. 











تجديد تعيين اللجنة الادارية 


تقرينراعن نشاطات المعهد 
واتجازاته للسنة الماضية واقر 
موازنة المعهد للسنة المسالية 
لا اه 
واقر المجلس المنهاج الجديد 
لنشاط المعهد لعام او 
الذي يتضمن عقد ١4‏ دورة تدريبية 
وندوة منها دورات ف الاحصاءات 
الصناعية ومسوحات الأسر المتعددة 
الاغراض والاحصاءات التربوية 
وندوة في النظام العربي الموحد 
للحمابات القومية واخرى للأوضاع 
الديمقراطية للشعب الفلسطيتي . 
وشارك في الاجتماعات بالاضافة 
الى الاردن مكلو ن. من اللغراق لدبي 
وجمهورية اليمن الديموقراطية 
والجمهورية العربية اليمنية و منظمة 
التحرير الفلسطينية وسلطنة عمان 
'والبحرين وقطر. 


لصنه وق استثمار حك مني 
اليرموك 


ارسه ‏ الدستور ‏ قررت اللجنة 
الملكية الخاصة لجامعة اليرموك 


تجديد تعيين اللجنة الادارية لصندوق 
ألا. استثمتتار 'للتتنامعة من" السادة 


















مهمه 5 م1620 
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الدكتور محمد سعيد التأب 

ا اسحق -الفرحان: الدكتور 
عدنان بدران :من اعضاء' اللجنة 
الملكية الخاصة للجامعة المخولة 
صلاحية مجلس الامناء: 

كما قررت اللجنة تعيين الدكتور 
جواد العناني والسيد ياسم جردانة 
0 غير العاملين في الجامعة من ذوي 

أي والخيرة ق اهداف الصندوق 

00 بالاضافة الى المدير 
المالي في الجامعة . 

وتقرر ان يكون الدكتور النابلسي, 

رئيسا للجنة الادارية للصندوق 
والدكتور يدران : نائبا للرئيس. 
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عمان .الدسكور ‏ يجري تحت 
رعاية جلالة الملكة نور يوم الاثنين 
القادم حقل افتتاح المعرض العام 
الال لتعليم الكبار ومحو الأمية قي 


1 
ل 
3 
1 
35 
3 
م 


ا تتح سسسسسجججن 
وهد اقتصادي سويدي 


يزور الآردن 


عمان ‏ الدستور 









خلال الشهر القادم» تستغرق عدة 
ايام» يجري خلألها مباحثات 
تتناول تعزيز التعاون بين الاردن 
والسويد في المجالات الاقتصادية - 

ويذكر أن الزيارة تأتي بدعوة من 
وزارة الصناعة والتجارة. 


























| الوندسيةالاستشارية 









| الشيدية . . 









صم | :ومن أيرز معطيات هذا التعاقدا 
اف | معدلات علاماتهم ضمن المدرسة 


0 الف دينار 
فروض للمزارعين 















الساعة التاسعة 


١ لفل‎ 


كمدققن وإبكن | 


ب لمزم لسوت منود لاما , 
لسن 03 اتلس عمانت - الاردت | 







< باللاقة ارس لاذيه 
| م يلاله لس حي 


اقتصامي سويدي بزيارة للاردن. 





| دراسات الجد وي الاملضادية و 
ا لتطوير واستغلال خامات فوسفات 










غملان اله سكور -وافق مجلس 
ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي في 
جلسة عقدها أمس. برئاسة الدكثور 
سامي الصناع مدير عام المؤسسة 
على أقراض ميلع الف ديثار. ا 




























يا || للطلبة المقبولين في التعليم 
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ونس الة الك مسي لي صر اممّاعات منظمع, لعىء , لعاطية 
لتحت م ع ل ل ب ب ا ا د ا ا ا و 1ك 


تنشيخ اللكساون لدو لكا فحص انمض السرطان 


فوضيع برارجٌ كالم الاسهالات 


عمان بترا -يغادر عمان اليوم 
الى جنيف الدكتور زهير ملحس 
وزير الصحة رراجتماعات 
الدورة الخامسة والثلاثين لمنظمة 
الصحة العالمية التي تبدأ فى الثالث 
من الشهر القادم وتستمر ثلاثة 
اسابيع - 

ويناقش المشاركون بالاجتماعات 
استراتيجية تحقيق الصحة 
بحلول عام الفين ويرنامج التعاون 
الدولي لمشاقحة امراض السرطان 
وبرامج مكافحة الاسهالات التي 


تعتبر من اكبر مسبيبات وفيات 
الاطفال في دول العالم الثالث , 

كما يناقش المشاركون برتامج 
التحصين ضد الامراض والاحوالٌ 
الصحية اطنين ق الاراضى 
العربية المحتلة والمساعدات الطبيه 


للبنان بالاضافة ١‏ الى موضوع 


ع انقل 
. المكتب الاقليمي لشرق البحر الابيض 


التتؤيط من اسكندرية لعمان . 


عمان -الدستور -حددت وزارة 


الصف الاول ثانوي بمختلف الفروع 
للعام الدراسي 28 على ل 


| التالمي : 


١ن‏ يكون الطالب ناجحا في الصف 


| الثالث الاعذادي بما في ذلك النجاح 
| بعد تآدية الاكمال وان لايتجاوز سن 


الطالب او الطالية في بداية العام 


.]| الدراسي الشامنة عشرة للمقبولين 


والمقبولات ف التعليم الاكاديمى 
والتاسعة عدزء التق ولين 
والمقلبولات .الت المهني . 


تاي 

المناطق التي يتوافر فيها مدارس او 
مزاكز التعليم المهني . 

كما سيتم توزيع المقبولين على 

مختلف انواع التعليم بحسب تسلسز 


الواحدة مع مراعاة اختياراتهم؛ 


| وسيقيل الطالب دون السادسة عشرة 


المراكز المهنية التابعة لوزارة 
التربية والتعليه اذا كان ضمن 
المخصصين لمراكز القوات المسلحة 
ومؤمسة التدريب المهني» ويقبل 
الغضالب دون الخامسة ة في 
التعليم المهني التابع لوزارة التربية 
والتعليم اذا كان ضمن المخصصين 
لمراكز القّوات المسلحة ومؤسسة 
التدريب المهني . 

لطليبة المدارس الخاصة 
الالتحاق بالصف الاول الثانوي 
الاكاديمي في مدارسهم أو أية مدارس 
خاصة اخرىء اما اذا رغبوا 
0 بالمدارس الحكومية 

فتطبق عليهم قواعد القبول المقررة 
في السدارس الحكومية ولايسسح 
المهني في 
المدارس المهنية ومراكز التدريب 
الحرق الانتقال او التحول الى 


تعلن جمعية الجراحين الاردنية لكافة الزملاء الاطياء 
والجراحين » انه تقرر اقامة اليوم العلمي العاشر 
الذي كان مقررا عقده يوم الاربعاء 4487/4/11 الى 
والنصف من صباح يوم غد الجمعه الموافق 


للجمعية 


8/5/٠‏ حسب البرنامج السابق المعلن» وفي قاعة 
المحاضرات يمبنى مجمع النقابات: المهنية في عمان . 

كما نذكر كافة اعضاء الجمعية بأن الاجتماع السنوي العام 
سيعقد في 06 لبحث جسدول الاعمال المسرسل 
بالبريد. 


رئيس الجمعيه 


الدكتور محمود الهنيدي 









افحدة سان و 


061 240121 


5 61114 ع7 3190 م08 





0 

















وسيشارك الد 
اجتماعات المكتب التنسيقى 
وزراء الصحة العرب والتي ستعقد في 


لدكتور ملحس في 
لمجلس 


مقر الجامعه العربية في جنيف في 


حد + فول من تجاوزة اعمارهم 


بول 110طاليًا اا لصف الاوّل الشاتويا 


2 الجدوى] الدربية والتعليم شروط القبول في 


الاسم 


التعليم الاكساديمي في المدارس 
الخاصة . 

تتولى لجنة التربية والتعليى ف 
٠‏ الدائرة معالجة القضايا التى تنشآ 
عند توزيع الطلبة على فروع التعليم, 
المختلفة . 

تقوم الدائرة العامة بتزويد قسم 
التخطيط في السوزارة بخلاصة 
احصائية لتوزيع طلبة كل مدرسة في 
موعد أقصاه ١58/571١60‏ من 
اجل اعداد تشكيلات صفوف المرحلة 
الثانوية . 

وفيما يلي توزيع الطلية حسب 
المحافلات للعام الدراسي القادم. 


محافظة العاصمة 1 


6 ثانوي صناعي» 

مراكز حرفية. ١١١.‏ ا 
التدزيبء 15١5‏ مراكز القوات 
المسلحة؛ 5٠١‏ الزراعي» ٠١‏ تعليم 
فندكي 50 تجاأريء ١1.١‏ 
تمريضي» ١١6‏ خياطة: 1.٠.‏ 


. تجميل» ٠‏ 5 ؟ بريدي. 


بين الاملمنال 


الاول من شهر ايار القادم لبحث 
موضو ع متايعة نقل المكتب الاقليمى 
من الاسكندرية لعمان والاحوال 


. الصجية للسكان العرب ف الاراضي 


الإسحتلة . 


كمايبحسث اللشاركون في 
اجتماعات المكتب موضوع مساهمة 
الدول العربية في صندوق التنمية 
الصحية ود الوجود العربى فق 
منظمة الصحة العالمية وشؤون الدواء 
العربى وكذلك الترشيحات العربية 


. لعضوية المجلس التنفيذي لمجلن 


منظمة الصحة العالمية . 


. ويرافق السيد وزير الصحة وقد . | 


يضم الدكتور هأني عويس مدير 
لي الصحي بالوزارة والدكتور 


عبد العزيز الشريده مساعد مدير 3 


صحة العاصسة لشؤون الزرقاء 
والسيدطانر رق نعيم رئيس قسم 


العلاقات العامة بالوزاء!ً 





محافظة الكرك 


341 ثانوي صناعي» ١+٠‏ مراكز 
حرفيةء ٠65‏ مراكز القوات 
السلحنة: +5 وز راعي» ” فندقي., 


ادي ٠٠‏ تمريضي» 46 


محافظة معان 


٠‏ ثانوي صناعي» ٠-6‏ مراكز 
حرفيةء ٠٠١‏ مؤسسة التدريب, ٠١‏ 
مراكزالقوات المسلحة, .م 
الزراعي, 0 الفندقي » 14 
تجاري, ' تمريضي . 


وزير الخارجية 


عمان بترا استقبل وزير الخارجية السيد ‏ مروان القاسم 


| النيجيري الجديد. 


امسن المفين 


3 وقدم السفير النيجيري خلال المقايلة للسيد القاسم نسخة من اوراق 
ا اعتماده كسفير لدى البلاط الملكي الهاشمي , 
ا .كما استقبل السيه القاسم امس السفير التركي ف عصان وب 50 


أ العلاقات الثناثية بين البلدين. 


السيذ محمد البخاري 


| عمان_ الدستور -قرر مجلس الوزراء ترفيع السيه محمد فؤاد البخاري 
| من وزارة الاعلام الى الدرجة الثانية ليشغل ١‏ ئيس قسم . 


السيه تيسير ذبيان 


' عمان الدستور ‏ قرر السيد ذهني رآفت امين وزارة التربية والتعليم 


نقل السيد تيسير ذبيان الى قسم الاعلام التريوي ف مديرية العلاقات 


|| العامة بوزارة التربية والتعليم. 


السيد محمو د الشاهد. 


.عمان -الدستور -قرر مجلس الوزراء تجديد اعارة السيجحمو دالشاهد 
.“من وزارة الاعلامء للعمل لدى وزارة الاعلام القطرية سنة أخْرى. 


السيد تيسير الدرايسه 


عمان -الدستور -وافق مجلس الوزراء على احالة السيد تيسير الدرايسه 


]| رئيس 
5/1 بناء على طلبه . 


قسم خدمة العلم ف وزارة التربية والتعليم على التقاعد اعتيارا من 


السيدان الرشّدان وعباس 


أ عمان . الدستور ‏ قرر مجلس الوزراء تجديد اعارة الدكتور جميل 
| بركات الرشدان من سلطة المصادر الطبيعية للعمل لدى المركز العربي. 
| لدراسات المناطق الجافة والأراضي. القاحلة» والذي مقّه جامعة الدول 


| العربية. 
| كماقر 


قرر المجلس تجديد اعارة السيد احمد سعيد عباس من وزارة 


ا الزراعة للعمل لدى معهد الغايات ت العربي با باللاذقية . 





تشكيل در شحتاء فى شيا 12111 
مجلس نمتاديسَةَ] المهندسسين الزراعم جين 


عمان ‏ الدستور . تقرر تشكين 
لجان مجلس نقابة المهنسك سين 


| الزراعيين على النحو التأ 


محافظة اربده 


ثاتسوي صناعي: 59٠‏ 
مراكز حرفية. ٠١٠‏ مؤسسة 
التدريب. “١١‏ مراكز القوات 
المسلحةء ٠١٠١‏ زراعيء 7, فندقي»: 
07م تجاريء ٠‏ بريدي, ١١.‏ 
تمريضي » 6 خياطة, .5 
تجميل . 


محافظة البلقاء 


١٠٠١ تثانوي صناعيى‎ ٠ 
مؤمنة التدويب؛‎ ٠ ٠ مراكق خرقية‎ 
مراكز القوات المسلحةء‎ ٠ 
زان فافند دي 05.0 تجار‎ 
1 تمريضي ء»‎ 4 ٠ 





عمان - الدستور - يعقد الاتحاد 
الاقليمي للائتمان الزراعي دورة 
تدريبية اقليمية حول ادارة القروض 
الزراعية في الخامس من ايلول 
المقيل . 


اعداد المشاريع الزراعية وطلبات 
القروض ونكييمها ومراكقبتها اضافة 
الى اجسراء دراسات الجدوى 
الاقتصادية لهذه المشاريع - 





ويشارك ف الدورة ١١‏ متدربا من 
الدول الأعضاء في الاتحاد. 

















له خبرة سابقة 


*# فراشية د 


| ووجدي الصاير. 





يعلن عن حاجته 0 التالية” 
و مساعد مدير مشترياب 

في مجال المشتريات ويجيد اللغة " 
الانجليزية قراءة وكتاية ومحادثة. 


ان يكون المتقدم من الجنسية الاردنية فمن يجد في نقسه 
الكقاءة مراجعة مدير شؤون وُون الموظفين خلال سناعات الدوام. 


© لجضة واجبات واحقوق 
المهندس الزراعي: 


سمير حباشنه رئيسا وعضوية كل 
من: محمود الحارسء فسوزي 
الدباس» عاكف الزعبي» صلاح 
الخطيب؛ نمر النمرء باسل 
الريماويء سالم العكورءد. 
عبدالمجيد التل» طلعت الناصرء 
وجدي الصابر. 


© لجنة صندوق التقاعد: 


فاروق شرايحه رئيسا وعضوية 


كل من: : محمود بركاتء سالم 
العكورء ابراهيم خليل » نعيم ابو 
الرب» نبيل كتخداء اسامه السائحة 
موسى عرقهء ذو الكقل غوشه, 
طلعت الناصرء غسان قمحاوي. 
© التجنه الاجتمساعيسه 
وتضم المهوقغن سدسين 
الزراعيين: 
ثابت غيث» عدنان وردهء فؤاد 
سلامة» خليل ابو غنامء سعيد 


د. سليمان عربيات: رئيسا 
وعضوية كل من : حسين البيطارء 
سعيد مفضي» محمود الختوم, 
عبدالرحمن ابو زينه» محمد أحمد 
سلامه ء د. . يوسف رشديء»راتب 
دبابنه» علي ابو زريق» د ٠.‏ سالم 
بطرس سالمء كنافة عبدالهادي»؛ 
غسان قمحاويء محمد عبيداتء 


على 


.© اجنة العلاقات 
الخار جيه : 


علي مساعده رئيسا وعضوية كل 
من: 

ثابت غيث» زكريا عبدالمجيد» 
محمد عبيدات» نشأث محمود سليمء 
فوزي دباسء» وليه صالح عوض» 
سمير عويسء باسل الريماوي» 
مازن عبدالقادرء ثابت الورء نظيم 
ابو الربء نبيل كتخداء و د. سالم 
بيطرس سالمء د. محمد زيتون» 
وسميح المومني» ثابت الور» محمد 
علي شان» صبا القسوس» ابراهيم 
خليلء: كمال كواليت »: يوسف 
شريقي » د . سمير السلطي»؛ نسادر 
حواتمه» وناجي حدادين » صخر 
القسوس. 

© لجنة الثقافه والاعلام 


د. محمد نجيب الشيخ رئيسا 
وعضوية كل من: سحر كلبونهء 
نشات محمود سليم» زكريا 
عبدالمجيد»2 فؤاد سلامهء سعيد 
مفضي محمو القطسومء 
عبدالرحمن ابو زينه» وليك صالح 
عوضء عاكف الزعبي » سمير 
عويس» ثابت غيثه باسل 
الريماوي » محمد علي شان » صبحي 


فحماويء على رآاضي؛: نادر 
جسم معد ممت سس دسج و وج جوب جيت سو ع سمس سس جا 







ف عدين البابًا 





بل الأديات الرمايم 


بعاجم افك 
ككاسب حامين أ وطري أعرالعاهرذ ضير واطام 
صب د بائلغة ال اِكُليريةَ لللعمل في سم لسري الاش 


الرب صم وعسب ال امار والواصدكوْسَة 


قي الشركة في عدم البابكا بوك إديعاو, اتيس 
ا مواقي د >0 8 56امن ساعر م- ع سالفير 


حواتمه,» د. محمد علي اللوباني» 
عماد القضاة» وراتب ديابنه. 


لجنة العلاقات الداخلية - 


خاله العطعوط ؛ رئيسا وعضوية كل 
من : محمود بركات د ٠.‏ عبد المجيد 
التلء نايف سدرء كمال كواليت,» 

نمر النمرء اميل مصاروهء وهيب 
حسين »؛ ومحمود الحارس. 


م ملايين دينار 
لانشام مبنِى جديد 


عمان الدستور من المتوقع ان 
تحييل وزارة الصحة والجهات 
المختصة خلال الاسبوع القادم عطاء 


مشروع بناء وزارة الصحة الجديد 
احدى 


ويشتمل المشروع الذي تبلغ كلفته 
الأجمالية حوالي خمسة ملايين دينار 
على يناء يضم كافة مديريات 
الوزارة بالاضافة الى مختير للصحة 
العامة . 


وقد قامت الوزارة بتجهيز قطعة 
ارض تقع بالقرب من دوار الداخلية 
لامامة البناء عليها. 





السب سس مه موده رس ا 1 






























| الاميره وجدان تفتتح - 
٠ |‏ الفوتوغرافيه 
للفنانه سحر الفرخ 
عمان -بثرا -افتتحت سمو الاميره 
| وجدان على امس معرض الصور 
| الفوتوغرافيه للفناته سحر الفو - 
الذي اقيم قي فندق الاردن انتسر ‏ 2000© 











| واشتمل المعرضى الذي يستمر حتى 

| الثاني من الشهر القادم على 

| مشاهدات بدويه رائعه. 1 

| وحضر حفل الافتناح الساده وكيل 

| وزارة الاعلام ومدير عام السياحه 2053| 
وعدد من السقفراء الاجانب | | 
| وعقائلهم . : 




















تعديل رواتب وزيادة علاوات 





ن - الدستووا- لت . © زيادة علاوة العائلة من ١؟‏ 
عدان وسور + جاء في التقرير ١‏ ويدار لتصيح ‏ 8 ديزارا كسد الل 
الستوي لشركة مناجم الفوسفات لعام ١‏ دك 2 












تدريبي في التحليل المالي استغرق 


بعو مناية 


- 6" ياهرة حو ميسناء العم يوميًا 
الارصض: كافج لنتخزين وحفظ انْبصاله 


العقبية يترا اكد السيه احمد 
فوزي ابو نوار مدير عام مؤسسة 
الموانيء ان القدرة الاستيعابية 
لارصفة ميناء العقبة كافية لتخزين 
وحفظ البضائع التي تفرغها السفز 
في الميناء . 

وقال السيد ابو نوار قي حديث 
لوكالة الانباع الاردنية «بترا» ان 
ازمة الازدحام التى بلغت اوجها 
عام ١5175‏ حينما افرغت السفن في 
الميناء #ر ١‏ مليون طن من البضائع 
قد تلاشت في السنوات الماضية بشكل 
نهائي اثر التوسعات التي اجرتها 
المؤسسة على ارصفة الميناء . 


واضاف أن كمية البضائع التي 
افمرغت ق الميناء خلال العام 
الماضي بلغت حوالي ؟ر" مليون 
علن وان ارصفة الميناء قادرة على 
استيعاب اليضائع المتوقع تفريغها 
خلال العام الحالي والتي قد تصل 
الى ٠١‏ ملايين طن بشكل يضمن 
نتلاميها وعدم اصابتها بآي ضرر او 


واشار السيد ابو نوار الى أن عدد 
اليواخر التي امت ميناء العقبة 
خلال العام الماضي زاد بمقدار 
4 باخرة عن العام الذي سيقه 
اذ بلغ عدد البواخر التي امت 











المينام في العام الماضي 5 ١71‏ 
باخرة مقابل +08 باخرة امت 
الميناء خلال الربع الاول من العام 
الحالي اي بزيادة نسبتها ٠‏ 79 عن 
الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وقال ان عدد البواخر' التي توجد 
في الميناء يوميا يتراوح ما بين ه؟ - 
6" باخرة مشيرا الَى ان الفثرة 
الزمنية التي نقضيها الباضرة في 
الميناء الى حين تفريغ حمولتهاً 
ومجهيزها مشابه تقريبا للفترة التي 
تعضيها اى باخرة في الموانىء 
العالمية مشيرا الي ان ألميناء مجهز 
بأحدث الاجهزة واللات اللازمة 
للتفسريخ والتحميل على غرار 
الموانىء العالمية . 

واوضح انه لكي تضمن المؤسسة 
سرعة العمل فى كاقة ارصفة الميناء 
فشان عمليات التفريغ والتحميل 
تجري خلال الاربع والعشرين ساعة 
يومياياستمرار وذلك من خلال 
ثلاث مناوبات عمل مدة كل منها 4 
ساعات عمل. 








الوقايه المبكرة 
وتعاون المواطنين 


رغم أن الوقت ليس ميكرا تماما الا أن الجهود المشتركة التى 
تبذلها وزارة الصحة وأمانة العاصمة لاتخاذ الاجراءات الوقائية 
والترتيبات الفعالة للحيلولة دون انتشار وباء الكولير! خلال 
الصيف تعتبر خطوة ايجابية على طريق الوقاية. 

ولا شك بآن النظافة تشكل احد العناصر الآساسية في مجال منع 
اننشار الآوبئة او توطنها ولذا فانه لابه من مساهمة المواطنين 
بشكل فعال ومستمر في المحافظة على النظافة والتعاون مع 
أجهزة امانة العاصمة في هذا المجال الى ابعد الحدود. 

وكما قلنا في العام الماضي عندما داهمتنا الكوليرا ان النظافة 
ليست ممارسة موسمية بل هي مظهر حضاري يجب أن نسعي 
جميعا الى المحافظة عليه وتعدميمه في جميع المناطقٍ دون 
استتناء. لآ أن ننتظر حملات النظافة التي تقوم بها الأمانة بين 
آونة وأخرى : : 


ولسنا في حاجة الى التذكير بآن اكوام النفايات وتسرب المياه 
الآسنة وتجمعها في نمض المناطق يجب إن تختفي وأن تتخذ 
اجراءات رادعة لآ هوادة فيها مع كل المخالفين. وهذا بطبيعة 
الحال يتطلب من آمانة العاصمة مضاعفة الجهود لمنع تجمع 
النفايات لأي سبب وف أي مكان. 


بقي آمر مهم ولخطير نحب ان نلفت انظار المسؤولين اليه وهو 


1 تان لض ديبا رأ .كح تحليل اله وقد تفسدك :الدشا طات: الك كاد بهن التاكد من امكانية أن تكون الكوليرا قه استوطنت فق بعضفن 
0١‏ انه تم تحسين الاوضاع #الصادة عملاوة الترامين | لصحي ثلاثة أسابيع واشترك فيه ثمانئية ارك د والتعترف على و متهي المشاركون خلال الا نأف الاشتد اك باحتماعات المناطق والعمل بكل الآمكانات والطاقات لمواجهة هذا الأحتمال 
المتاليةلمو ظفي الشركة :بمذ للع 1 ينارأ لتصل 0 ا ظفاي ن ف ي الحفيقي و تقييم مستوى الاداء لات عملية وزيارة ميدانية ١‏ رر 2 

العم مولي الشركة يمتحهم بين ٠‏ ؟ "٠١‏ دينارا في الشهر. عشر مديرا وموظفا يعملون في 1 حالات _عملية وزيارة ميدانية الى 


© منح جميع الموظفين تعديلا شاملا 
على الرواتى الأساسية بواقع زيادة 
سنوية واحدة وبحه ادنى مقداره 


خمسة دنائير شهريا لكل موظف . في الشركة وبدون تحديد. 


© إزيادة الاعانة المالية من صندوق 
حالات الوفاة لتصبح0٠‏ 
كجد ادني يدلا من ٠٠١٠‏ ديتار 
وبواقع مائة دينار عن كل سنة خدمة 


ه ديتار 








.مؤسسات ماليه وشركات تجاريه 
وصناعيه ومصارف مختلقه . 


وقد نوقش ف البرتامج الذي نظمه 





حجم التخزين 





: يل يناء 
على الامكانات المالية المتاحة . 
كما تمت مناقشة التمويل والعوامل 
المحددة لأنواع الأموال .المستخدمة 
والتضخم النقبدي وتأثيره على 


الشركة الاردنية للجير والطوب في 
ابي نصير بالاضافة الى عرض فيلمين 
في آدارة ألوقت والشبكة الادارية . 


وي الندوة المفتوحة التي عقدت 





الاتحاد البريدي العالمي 


عمان ‏ الدستور - يغادر عمان 


والحيلولة دون انتقاله من مكان الى اخر حتى لا تنتشر وتحدثٌ 


قلقا على الصحة العامة وتؤذى الاقتصاد الأردني كما حدث في 


العام الماضي. 


وأننا ننوه بجهود امانة العاصمة ووزارة الصحة ومسارعتهما 
الى اتخاذ الاحتياطات الضرورية ونؤكد على ضرورة تعاون 


! الو الشركات والمعسايير العلمية امس في خنام الثقاء اقش م 3 ديجت 0 5-6 المواطنين وتجاوبهم مع التعليمات والارشادات والتوجيهات بل 
0 10 5 في المنطقة الحره المستخدمة في تقييم مقترحات الانفاق المشاركون العوامل التي تؤدي الى | مذير مو رهم والقيود التي تفرص خاصة فيما يتعلق بزراعة الخضروات ف 
د عوة الراغيات 3 التعافد فى العق الرأسمالي . رفع الكفاءة الانتاجية في شركاتهم | وفد أردني الى مدينة بيرن بعض المناطقٍ المشكوك في صلاحيتها من الناحية الصحية . فهذ 


مبع رتساسة تعب الننبات 


بالسعودية 


التربية والتعليم ما يلي: 


التخصصات . 





2 رف | بسياسات الاتتاج ودورهان | الكهرباء الأردئية امس اتفاقيتان مع' القومية وفي شمال الاردن لتزويد محطات تحويل رئيسية قائمة فى عمان اله ستور -يرعى الدكتور 
0 5 0 0 5 ا 0 امسا ٍ 2 د 3 0 : 2 وي رِ 2 2 اباس نٍِ 0 :1 
مرا جعة مديرية المودفين في الونادة ...وح تعس ان لمعتس | الاقتصاد القومي اضافة الى عامل | احدى الشرحات اليابانية محطات ضح مياه قناة الفور اربد والزرقاء وماركا وبيادر | جواد العناني وزير العمل حفلاً 

جنيت فخري هارون» سمير صالح بات معهن جواز سفر المحرم | دوم السب م للنظر في *” | الوقت وأهميته وعلاقته بالانتاجية 


خضرء انتصار صبييح » حسن عوض 


ف اأنقافيتان الى توس المنطقة الصناعية في سحاب ويَؤؤية وادي السير وجنوب عمان مع كافة | تقيمه الكلية العربية لتكريم نخبة من 
0 لتعبثة طلبات التعاقد . المرحلة الثاتية من شبكة التقل و 5-0 0 الأعمال المدنية اللازمة لجميع هذه | عمال المؤسسات الاردنية بمناسة 
ا الكرك ش 0 0 د 0 سيد لدت سس منطقة. الاخرفية بتجتان بالط قالطا عيد العمال» وذلك” في مبنى الكلية 
وَالتعلي أن مدة مزكات زا 1 1 الكهر بائية المزودة من شبكة النقل 5 ا ده 
0 السعودية او المستنكفات او اللواتي ٠‏ نوزيع ةر # 2-7231 |[ القومية. معات العربية يوم الاحد-التاني من شهر 
حسن عبد المجيد ء امين مسوسىي» "١‏ : 1 


وسعد زايد تان .ا اننا 


ترغب الرئاسة العامة لتعليم 
ف المملكة السعودية في التعاقد مع 
عدد من خريجات كليات ١‏ المجتمع 
الكؤمية والخاصة من مختلف 


عمان -الدستور -جاءنا من وزارة 


البتات 


قعلى الراغبات ف التعاقد للعمل في 
السلعودية من اللواتي لم يعين يعد 


وجوازات سفرهن وصؤرة شخصيه. 


مطح ##فيارة ل اللاي إن سك 








اعلان اعادة طرح عطاءم 


تدزيس لمدرستي الذكو 









لواء المفرق 


اعلان 0 دك 0( -- لما وراء البيحار 
ل ا وارى ١‏ ا كامة الى 2 
عطاء رقم 5 لسنة 1 لسصس | مغلم فاده م ا 
تعلن مديرية الدفاع المدني العامهأعن طرحها للعطاء المبين | - 6 يت | © معلمين قصارة © 2 دهان 
بأدناه ٠»‏ فعلى الراغبين بالاشتراك فى هذا العطاء مراجعة و٠‏ 1 3 - 
سكرتير لجنة العطاءات اثناء الده اذ ال عبيون : صا ور وناك للعمل شّ مشر يرا مانت 
و ار يكني ختسطا عيين جا ا سم اطراصعة ع الشركة الكا تساك حل عَريَةٌ المسيه الطبية 


عشرون ديناراء غير مسترده. | ] 
١‏ -لوازم اثاث وكهرباء مختلفهم 


يعلن رئيس مجلس قروي روضة بسمه عن اعادة طرح عطاء 
مدرستي ذكور واناتٌ روضة بسمه المؤلفه من ثمانية غرف 
روتسع إضرف تدريس لمدرستي 
الاناث» فعلى المتعهدين المصنفين الراغبين الدخول في 
العطاء مراجعة هندسة بلديات لواء المقرق لاستلام نسخ 
العطاء مقابل عشرة دنانير غير مسثرده للنسخه الواحده علما 
بأن اخر موعد لقبول العطاءات هوا الساعه الحاديه عشر من 
صباح يوم الاثنين الموافق 1/ 0/ ١54817‏ في ديوان متصرفية 


ملاحظه : اجور نشر الاعلان على من يرسو عليه العطاء . 


راكان السرور رئيس مجلس قزوي روضة الاميره يسمه , 0 



















آخر موعد لقبول المناقضات الساعه العاشره من صباح يوم 


السبث الموافق 6١//ره/؟58:١‏ 2 العمد 
رئيس نجنة العطاءات 


معلا آنت 4 12 مآ15آ1 





جيه 


هي كل خيس وسيتث 








| الجغرافي الأردني على عمل مخططات 


عمان -الدستور -ارتفع حجم 
التخزين في المنلقة الحرة في العقبه 
من 5؟ الف طن عام ١1784‏ الى 
حوالي مليون طن عام 19581١‏ 


. وارتفعت وارداتها من ١4‏ الف 


دينار سنة 1١904‏ الى مليون 

ونصف مليون دينار عام .1940١‏ 

لجنة بعثات الموظفين 

تجتمع في الثامن مز 
أيار 

عمان -الدستور -تعقه لجنة بعثات 

الموظفين اجتماعا يرئاسة السيد 





قضايا المبعوثين . 









مع المركز 


الفوسفات الأردنية 
والتنقيب في الحسا والوادي الأبيض 
والشيدية . 

وينص الاتفاق على الانتهاء من هذه 











مساهمتك بالاشتراك في جمعية | 
| مكافحية السل الاردنية عمل | 
| وطني وأجتماعي وانساني. ‏ | 


١ الاردنية‎ 





| © قسم الشكاوى .. وجد من اجلك.. / 
| وبتعاونك معه تساعد في سرعة معالجة || 
| شكواك ومشكلتك.. ا 
| © اتصل به على الهاتفين 4104855 و | 
51 /. وشكرا. 1 
بلدية وادي السير | 







| جمعية. مكبافجة السل |. 









ويأتي عقد هذا البرنامج ضمن 
مجموعة برامج تدريبية يقوم معهد 
الادارة الاردني بعقدها لموظفي 
المؤسسات والشركات العامله ف 
القطاع الخاص بغية المساهمة في 
تطوير تنظيمها وزيادة انتاجيتها 
ورفع مستوى الاداء الاداري فيها. 


والذي استغرق اسبوعين وشارك فيه 


وقد تناول المشاركون يالبحث 
خلال هذا اللقاء مواضيع في الانتاجية 
وقياسهها وأهميتها وعلاقتها 






وزارة التربية 


عمان ... . الندستور ‏ طلبت 
وزارة التربية والتعليم من السيدة 
ناشره داوود البدور مراجعة قسم 
التوظيف في الوزارة لامور تتعلق 
بتعيينها وفاء لالتزامهاء في موعة 
اقصاه يوم الاحد القادم . 












وقد ب بلغت الارياح المعده للتوزيع 





"ا شلةارياك . ) 


ومؤسساتهم والمعوقات ألتي تحول 
دون تحقيق هذا الهدف والعوامل 
التي تساعد على القضاء على تلك 
المعوقات. 

وكان اللقاء قد بدأ في السابع عشر 
من شهر نيسان الجاري. 


عمان ‏ بترا وقمت في سلطة 


وتهدف الاتفاقيتان الى توسيع 
































عمان ‏ الدستور اوصى مجلس 
ادارة شركة الفوسفات بتوزيع 
اربساح علي المساهين بنسبة 
0ر7١2‏ من القيمه الاسمية للاسهم . 










العام ١58١‏ ماقيمته حوالى 
(كر*) مليون دينار مقارنه مع 
ماقيمتهحوالي “"ار١‏ مليون دينار 
عام ١8م9١.‏ 








بسويسرا لحضور اجتماعات 
المجلس التنفيذى الثالث للاتحاد 
البريدى العالمي التي ستعقد في 
الققلرةمن 4/8589 
“#ط/ره/8 ويضم الوفد ايضا 
السيد هاشم القضاه مدير الشؤون 
البريدية. 


|المنافينر دملا سيين ه ييتتساى 
لموؤسسييع الموجلة الشات مزشبكز الشعل الموميما 


مدينتي العقبة والقويرة بشبكة النقل 


الشرقية ومطار الملكة علياء الدولي 


وتنص بنود الإتفاقيتين عل 

وتصنيع ونركيب وتشغيل وصي 
لمدة عام طواقم مفاتيح ١١‏ كيلو 
فولت و 55 كيلو فولت و ١١‏ كيلو 
فولت ومحولات رئيسية ,/1١5١‏ 
كيلو فولت و ١١/1‏ كيلو فولت 
وتوايعها والمحطات في كل من 
الصبيحي والاشرفية وسحاب ومطار 
الملكة علياء الدولي والقويرة 


2 


م 


كس ل ٠١‏ هس هوام دنا ه 














: : المشووع: الذي تيلغ تكاليفه تسعة 
تتشي ١‏ ملانين وامائتي الف دنار حهاية 
عام ١4487‏ حيث سيساهم الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادينة 
والاجتماعية بتمبويل جزء من هذا 
المشروع . 
ووقع الاتشاقية نيابة عن سلطة 
الكبري 
الشركة اليابانية احد مدرائها' 





التعاون والتجاوب هو لمصلحة المواطنين انفسهم وتجنيبهم 
التعرض للاصاية بهذا الوباء . كما هو في صالح الآردن ليس فقط 
من الناحية الصحية والاقتصادية بل وأيضا محافظة على سمعته 
ومكانته ودوره الحضاري. 


محمد ابر اهيم دأود 
١‏ : ص 


الكلية العربية تكرم . 


نحبة من عمال 


المؤ سسات الاأردنية 


والعقبة بالاضافة الى توسيع ست 


ومن المقسرر الانتهبباء من هذا ايار القادام. 


الاردنية مديرها العام وعن 










































































































+1 010 #سصسر ويد اميسل - اسح أى فت‎ » 0 0 / ٠ 
- مطعم الطنافب 9ل 0 لسبة 2 حك - مارى صكوت وبا/ج‎ 
حاييه 0 : 0 0 0 )0 ا لفقا‎ 0 


0 9 
على صّوت المطريب .الى ماهى 
وأنضندامفرقة: .٠.‏ 5ملا8 ع/11» 





|العقية | معات ١|‏ ب 





ال ع شير سسا ا 2 











الصفحة الرابعة -الخميس 99/ ع /9م؟ 


الم ب 0 0 ا 








3 متصرف اللوام بالوكالة 
© قرر السيد عبد خلف داودية محافظٍ اريد انتداب السيم 


معتصم العبيني متصرفا للواء الأغوار الشمالية بالو كالة » طيلة 
فترة غياب المتصرف الأصيل السيد محمد بديع عبد الدايم الذي 


يشارك في دورة الادارة العليا للحكام الاداريين المتعقدة: 


حاليا في مدينة العقبة . 


* الحركة البريدية في اللوام ' 


© ذكر السيد حسين مضعان مدير:مواصلات لواء الأغوار 
الشمالية بالوكالة بأن مجموع الرسائل الصاذرة والواردة 
من والى مكاتب البريد في الشونة الشمالية والمشارع ووقاص- 
والشيخ حسين ووادي اليابس خلال:شهر' آذار-الماضي كانت: 
5“ رم رسالةء أما الواردات المالية لهذه المكاتب خلال 
الفترة المذكورة فكانت 1.1057رء ١‏ بدينارا, 


* انحجازات الجوازات 
© بلغ مجموع انجازات مكتب جوازات الاغوار الشمالية خلال 
شهر آذار الماضي ١١7‏ معاملات ما بين. جواز سفر جديد 
واضافات وتظاهيرء أما الواردات -المالية خلال الفترة 
المذكورة فقد بلغت ١55٠‏ ديناراء 2 


* انجازات المحكمة الشرعية 
© انجزت المحكمة .الشرعية ف الاغوار الشمالية خلال شهر 


آذار الماضي ما مجموعه ١5‏ قضية أما الرتؤم المالية 
للمحكمة خلال الفترة المذكورة فبلغت 251 دينارا: 





© يلقي المحامي ابراهيم بكر محاضرة , بمجمع النقاسات 
المهنية في ماديا بعنوان ابعاد الادارة المدنية في الضفة 
والقطاع وذلك بعد ظهر يوم الخميس القادم. 

وقد دعي عدد كبير من المهنيين والمسؤولين للاستماع 
للمحاضرة . ١‏ 1 : 


* تكريم أوائل ١‏ / لمطالعين وا لشعر 
والخطابة وحفظة القرآن الكريم ‏ 






يقوم السيد عبد اللطيف عربيات المدير العام لذائوة لد 

.-و للتعليم.لمحافظة_عمان_العاصمّة يكو زيع_الجوائر علفنة لوتائل: 
المطالعين والشعر. والخطابة وحفظة. القرآن .الكريم لطلبة 
تربية لواء مأدبا وذلك يوم.الاحد القادم في قاعة عماد الدين 
زنكي الثانوية للبنين. 





* مدعوون لمراجعة قسم الابنية بمكتب 
التربية 


© يطلب مكتب التربية والتعليم.للواء مأديا من المعلمين 
والمعلمات التالية اسماؤهم مراجعة.قسم الابنية بعد انتهاء 
.دوامهم الرسمي وهم: مم 

مخلد الغاصب ,» احمد ملاد؛ محمود ملادء ديأنا الشويحات» 
نبيهه الصوالحه » عوض خلف على » علي أبو سويلم ‏ سارة أبو 
سنارء فاطمة مرزوقء فاتنة الطوال: سحاب غنمهء الهام 
الحسن ؛ ابتسام جبرء موسى الصالح؛ مسلم سلمان ؛ ونوريت 
اليعقوب . 





* تنظيف مجرى السيل في مدينة ماحض 


#قامت ة ١افوقة‏ موردية تقم  «‏ 6.طالب من مختلف 

مدارس الفحيص بالتعاون مع إد 

السيل الواقع في منتصف المدينة. 1١‏ : : 
كما قام الطلية بجرف الأتربة من الطرّق وتنظيف الشوارع 
الرئيسية والفرعية في المديفة. ‏ 1 0 2035 : 


ويآتي هذا العمل ضمن .مشاركات الفدارس. بيوم: النشناط 


المدرسي الثاني'. 


* انبارة شوارع ماحخص بالوحدات 
الزئبقية 

© ذكر المهندس أدولف صويص رئيس بلدية الفحيص أن 

البلدية تسلمت من وزارة النلديات "6.٠.‏ وحدة زتبقيةء 

وذلك لانارة الشوارع الرئيسية قي" المدينة: 

وقال المهندس صويص أن البلدية ستِسارع في تركيب هذه 

الوحدات التي تبلغ تكلفتها 7١51‏ دينازاء , 


* درع . السلظ لعام 1١98413‏ 

© تقيم جمعية السلط الخيرية يعد ظون اليوم -الخميس-احتقالا 
شعبيا فق قاعة كلية المجتمع بالسلط > يتم خلاله تسليم درع 
السلط لعام ١54١‏ لذوي المزحومين عبدالرحيم الواكد 
وعلي مسمار. 8 ٠‏ 

وتأتي هذه_الخطوة تكريما .لذكرى - الفتيدين وتجسيدا 
للقزاهة والاستقامة والوطنية .الصادقةء ودورهها الفعال في 
ترسيخ قواعد القضاء الاردني العادل . 


+ الفائزون بمسابقة الشعر والخطاية 


© أعلنت دائرة تربية البلقاء أسماء الفائزين بمسابقة الشعر 








5 الما( العفو هكم 


ر البلدية بتنظيقف مجرى 






والخطابة من طلاب وطالبات المحافظة حيث فاز الطالب: 
محمد عبد الحميد والطاليات: تالا عربيات ودعد الدياس 
ورفيعة أبو سارة. : 
هذا وقد وزع السيد تيسير عرقة مدير عام الدائرة الجوائز 
التعديرية على الفائزين في احتفال جرى في مدرسة عقبة بن 
ناقع حضره عدد من أولياء الأمور ومديرو وسديرات 
اليدار م 


* اجتماغ لمجلس الامهات والمعلمات 
بمدرسة بنات السلط الابتدائية 


© التقت. السيدة حليمة الحياري مديرة مدرسة السلط 
الابتدائية للبنات يوم أمس ياعضاء الهيئة التدريسية وأمهات 
الطالبسات حيث بحثت معهن سبل التعاون بين ألبيت 


والمدرسة فيما يتعلق ياعداد الطالبات على أفضل وجه. 
كما تم مناقشة بعض الامور التي تهم الطالبات. 





* بازار خيري 


© رعى السيد فؤاد العوران. مدير عام تربية معان حفل 
افتتاح البازار الخيري الذي أفامته مدرسة بنات العقبة 
الثانوية » والذي أشتمل على معروضات من انتاج الطالبات 
ومخلس الامهات ف المدرسة في مجالات الصدف وصناعة 
الصوف والتدبير المنزلى - 


هذا ويرصد ريع البازار لدعم نشاطات المدرسة . 
* حملة رش شاملة 


© ذكر الدكتور محمد خضير مدير صحة محافظة معان بأن 
حملة رش شاملة بالمبيدات الحشرية ستبدأ في مدينة معان فى 
الاسبوع القادم وتستمر أسبوعا بحيث تشمل كافة أحياء 
المدينة . 

وطلب الدكتور خضير من المواطنين في المدينة ضرور 
تغطية خزانات المياه لديهم» ومنع الأطفال من التواجد ؤ 
الشوارع أثناء عملية الرش. 
ويذكر أن حملة ممائثلة كانت .قد بدأت في مدينة العقبة 


واستمئرت أربعة أيام» انتهت يوم أمس الأول . 
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* الدكتور محمد شاكر . 


© باشر اندكتور محمد شاكر أخصائي العيون في 
العيادات بمدينة معان عمله يوم أمس بعد أن تم تعيينه في 
مديرية صحة محافظة معان . 5 


1 





* مجموعة من الكتب والنشرات 
هدية لمكتبة كلية الرازي 


© قدم مجمع اللغة العربية مجموعة: قيمة من الكثب والنشرات 
كهدية لمكتبة كلية الرازي في اربه وذلك خلال الزيارة التي قام 
بها طلبة قسم اللغة العربية بالكلية للمجمع . 

وقام الدكتور الناعوري امين عام المجمع بتقديم شرح واف 
للطلبة عن اهداف المجمع ونشاطاته و برامجة. 

كما قام طلية القسم بزيارة صرح الشهيد ومدينة الحسين للشباب 
والجامعة الاردنية ومعالم جرش الاثرية. 


* افتتاح معرض لتنسيق الزهور 
بثانوية ازبد الشاملة للبنات 


#افتتح السيد محمد الحلالشه مدير عام دائرة التربية والتعلي 
- لمحافظة اربه معرض تنسيق الزهور في ثانوية أريد الشاملة 
للبنات - 
ويشتمل المعرض الذي يستمر مدة اسبوع على معروضات من 
مختلف انواع الزهور تم اعدادها من خامات البيئة . 


* افتتاح معرضص للوسائل التعليمية 
بثانوية بنات دير يوسف 


© افتتح السيد محمذ البطاينه مدير مكتب تربية ايدذدون معر ض 
الوسائل التعليمية والتراث الشعبي لثانوية بنات دير يوسف. 
وقد حضر حفل الافتتاح السيد محمد مبارك العمري رئيس بلدية 
دير يوس واولياء امور الطالبات وعدد من اهالي البلدة . 
وقد.اشتمل المعرض على لوحات فنية ووسائل تعليمية من اعداد 
الطاليات . 


# الاحتفال بيوم الممرضة العالمي 


© اختفالابيوم الممرضة العالمي وتكريما للعاملين ف قطاع 
التمريض بمحافظة اريد يقتتح بعد ظهر اليوم الخميس مخيم 
لمرشدات ثانوية اربد الشاملة للبتات حيث نقوم المرشدات بتقديم 
هدية رمزية للعاملين في هذا القطاع تقديرا للدور الهام الذي 
يؤدونه في خدمة المجتمع . 8 
وسيحضر حقل افتتاح. المخيم الذي يستمر ثلاثة أيام المدير العام 
لدائرة التربية والتعليم لمحافظة أريد ومدير الادارة والخدمات 
فيها ومدير مكتب تربية أريد والدكتور عبد الحفيظ المومني مدير 
مستشقى الاميسره بسمه ورئيسة المستشفى ورئيسات الاقسام 
والممرضات وعدد من المدعو بين . 


# دورة دثقافة عمالية 


© بدأت في:معهد الثقافة العمالية في اربد امس دورة ثقافية عمالية 

. -جديدة خاصة بالتدريب العام . 
وتتلقى المشاركات في الدورة وعددهن 5 دارسة يمثلن 
المؤسسات العمالية في محافظة اربد على مدى اسبوعين موضوعات 
تتعلق بانظمة وتشريعات العمل والعمال والضمان الاجتماعى 
والسلامة العمالية واوجه تطور الحركة العمالية في الاردن. 2 


* تشكيل اول مجلس قروي 


في قرية صمد 


© قرر السيد عبد خلف داوديه محافظ اربد تشكيل أول مجلس 
قروي في قرية صمد بمحافظة أريد برئاسة السيد احمد عبد النعيم 
وعضوية السادة احمد بدورء علي خالدء احمد صالح؛ احمد ايو 
دلوء محمد عفل ؛ جميل حرموشء وماجد النمري. 





#عتديمر بينم 


متا ع العمل بمشغل 
التأهيل والتشغيل المهني 


© بترا باشر مشغل التآهيل والتشغيل المهني للمعاقين في مدينة 
أريد اعصاله امس حيث بدأ باشراك المعاقين اعاقات "خفيفة 
وتكراوح اعمارهم من سن الثانية عشرة وحتى سن الاريعين قي 
دورات مينية نتعطلق بالنجارة والخياطة واعمال الاحذية 
والخيزران. 1 

ويذكر ان مشغل التآهيل والتشغيل المهني للمعاقين قد تم اعداده 
وتجهيزه خلال الاسبوع الماضي باشراف وؤارة التنمية 
الاجتماعية : 

ويهدف المشغل الى اعداد و تأهيل المعاقين واكسابهم المهارات 
والمهن التى تساعدهم ف الاعتماد على اتفسهم , 


بمناسبة اسبوع الطفل الاصم 


اأقا زَالامل البكم ف مدينة اريد امس حفلا فنيا على 
ا ك بمناسية أمجوح الطفل الاصب. واشتمل الحفن 


مدرج جامعة اليرموك بمناسية 
على فقرات, فنية ومسايقات شارك فيها المعاقون ف المركز. 


وحضر الحفل و كيل وزارة الدتنمية الاجتماعية وعدد من 


المسؤولين واولياء امور المعاقين. 





* الشواهين يستقبل وفدا سويديا 
© استقبل السيد عوني الشواهين مدير هندسة اتصالات لنواء 
الزرقاء في مكتبه أمس الاول وفدا من الخبراء والمستشارين 
السويديين حيث اطلعهم على احتياجات المديرية في خطتها 
المستقبلية في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية فى اللواء . 
* انجازات بلدية الهاشمية 


© ذكر السيد عايد الزيود رئيس بلدية الهاشمية انه سيتم قريبا 
تركيب وحدات الانارة ومحول الكهرباء للحي الشرقي من البلدة 
وذلك بعد ان تسلمتها البلدية. 
من جهة اخرى قال السيد الزيود انه قد بوشر العمل في تعبيد 
الشارع الرئيسي الموصل للبلدة . : 
* احتفال مدرسة الرصيفه الثانوية 
بمنا سبة انهاع العام الدراسى 


© اقامت مدرسة الرصيفه الثانوية الاولى للبنات حفلا بمناسبة 
انتهاء العام الدراسي . 

وقد اشتمل الاحتفال على مجمنوعة من التمثيليات الدينية 
والوطنية والاجتماعية الهادفة . 

ثم قامت مديرة المدرسة بتوزيع الجوائز على الطالبات 
المثفوقات فق الصف الثائث الثائمن ذلك المقو شاك في الالعاب 
الرياضية . 

وكانت طالبات اللجنة العلمية في المدرسة قد قامت بزيارة 
للجمعية العلمية الملكية اطلعن خلالها على اقسام الجمعية واجهزتها 


* محاضرة بنقاية الاطيام . 
:حول الجراحة. والتجميل. .. .. 


© القى الدكتور عبد السلام ابو الفيلات اخصائي التجميل 
والترميم ف مستشفى الزرقاء الحكومئ محاضرة في نقابة الاطباء 
بالزرفاءء تحدث خلالها عن الجراحة التجميلية ومعالجة الحروق 
والتشوهات الجسدية واعادتها لوضعها الطبيعي. 
وقد استمع للمحاضرة عدد من الاطباء في اللواء. 


* اخنتام دورات في اللغة الانجليزية 


© اختتمت في غرفة تجارة الزرقاء امس ست دورات لتعليم اللغة 
الانجليزية'لطلبة الثانوية العامة في لواء الزرقاء. 

وشارك ف الدورات حوالي 7٠٠٠١‏ طالب و ٠‏ 17 طالبة تلقوا على 
مدى اربعة اشهر مواضيع تتعلق بتقوية الطلبة يمبحث اللغة 
الانجليزية . 

وذكر السيد ابراهيم تقي الدين رئيس الغرفة التجارية ان هذه 
الدورات التي عقدتها الغرفة مجانا تأتي في نطاق برنامج الغرفة 
الرامي الى خدمة المجتمع المحلي. 





* موازنة مجلس قروي نحله 


3 متصرة 5 2 ازنة 03 تجله 
للعام الحالي اللي بلجت 0110 2 يقار ثم توريتها علر الشحق 
التالي : 

١ -‏ الاف دينار تعويضات للعقارات التي وقعت في سعة الشوارع 
اثناء فتحها و + الاف دينار لانارة القرية بالكهرياء و ١6‏ الف 
دينار لتعبيد شوارع القرية والباقي كنفقات عامة . 


* حملة لمكا فحة دام الكلب 


© بدآت عيادة الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الصحة بلواء 
جرش .بحملة لمكافحة داء الكلب لجميع قرى اللواء. 

من جهة. اخرى استدعى متصرق اللواء رؤساء المجالس البلدية 
والقروية يحضور مدير الصحة وابلقهم ضرورة التعساون مع 
القائمين على الخملة التي ستيدآ في الثاني من الشهر القادم . 


* يوم عمل تطوعي لكشافة 
م عت القانوية 


ضمن نشاطات فرق الكشافة المدرسية للواء جرش قامتٍ 
المجموعة الكشفية لمدرسة مرصع الثانوية بيوم عمل تلوعي حيث 
قامت بوضع «الجير» على الأشجار الحرجية واشجار الزيتون 
وغسل السيده وتتيف بناحة الندرمة: 

كما قامت "السجموعة الكشفية برحلة ‏ كشفية 'الئ: منطقة سيل 
الزرقاء . 


* محاضرة حول الدفاع المدني ‏ 
يمد رسة وادي الدير الغربي 
© بدعوة من مدرسة وادي الدير إلغربي القى احد ضياط دفاع 


مدنى لواء جرش محاضرة حول اغمال الدفاع المدني تضمئنت 
ماف الاولية والانقاذ وكيفية استعمال طفايات الحريق- 


ماف 









© ذكر السيد سالم مقلح القضاه 'رئيس بلدية عين جنه ان البلدية 
ستقوم بتسليم مبنى السوق التجازي الجديد الذى تسلمته من المتعهة 
وستسامه للستاجرين على النحر التائي” ١‏ 


محكمة الصلح ومالية عجلون في ؟/ه اما بقية المستأجرين ففى 


العاشر منه. 


قال السيد القضاه أن الدخل السنوى المت قه لهذا اليه 5 
78 الف ديثار. ن الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع يبلغ 


* اجتماع لمديري ومديرات المدارس 


© ترأس_السيد قاسم ابو عين مساعد مدير مكتب تربية لواء 
عجلون اجتماعا لمديري ومديرات مدارس اللواء ثم خلال يش 
الامور المتعلقة بالامتحاثات والتقارير السنوية وحصص التقوية 
والتعمق . ُ 
* امتحانات الاستعداه الى 
لطلاب الصف الثالث الاعدادى” 


© تقرر اشراك ١١8‏ معلما ومعلمة من لواء عجلون في تصحيح 
اوراق امتحان الشهادة الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني + 
من جهة أخرى بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين سيتقدمون 
لامتحان الاستعداد التحصيلي من طلاب الثالت الاعدادى 86م 
طاليا وطالبة تم توزيعهم على ؟ قاعات ويشرف على مراقبتهم 
٠‏ 5 معلما ومعلمة. نا 


* انجازات بلدية الها شمية 


© ذكر السيد على محمد محمود رئيس بلدية الهاشمية ان البلدية 
انهت فتم كافة الشوارع داخل البلدة ويجري العمل حاليا بفرش 
الشارع الرئيسي تمهيدا لتعبيده. 0 

وقد قدرت تكلفة فتح وتعبيد الشوارع ب ١١٠١‏ الف دينار 


* دعوة الراغبين للاعارة 
الى المغرب العربي 


© يطلب مكتب التربية والتعليم للواء عجلون من المعلمين 
الراغبين للاعارة لدول المغرب العربي مراجعة قسم الموظفين و 
المكتب 3 موعة أقصاء نهاية در ري لل قي اعد 2 
الخاصة بذلك . 





* جولة تفقدية 


© يقوم السيد.سلطي نصار متصرف لواء. المفرق بالوكالة اليوم 
الخميس بزيارة تفقدية الى بلدة الخالدية وذلك للاطلاع على 
المخطط التنظيمي والكشف على الابنية المتعارضة مع مسارات 
الشوارع حيث سيتم تشكيل لجنة لتقدير قيمة هذه الابنية . 


* مدعوون لمراجعة التربية 


© يطلب مكتب التربية والتعليم للواء المفرق من التالية اسماؤهم 
مراجعة قسم شؤون الموظفين في المكتب مصطحبين معهم الاوراق 
الثيونية اللازمة وهم: 

محمد عايش » ضيف الله الجعافره» يسام طرشان» ابراهيم 
المصطفى ء وفايز الحواري. 


* دعوة المتقد مين لامتحان شهادة 
الدراسة الثانوية - دراسة مخاصة 
© يطلب مكتب التربية والت اء المفرق من الذين تقد 
لإانتسان قباد ال ا 0 0 2 


شؤون الامتحانات ف المكتب لاستلام يرنامج امتحان الفصل 





* راحلة مدرسية لابتدائية 
النهضة الآولى بوادي السير 


© قامت مدرسة النهضة الابتدائية الاولى فيواد6 السير برحلة 
مدرسية الى كهف أهل الكهف» اطلع خلالها الطلنة على المعالم 
الدينية والتاريخية ف المنطقة. 


ورافق الطلبة في رحلتهم أعضاء الهيئة التدريسية . 
+ بحث شكاوي المواطنين 


© ما زألت بلدية وادي السير كتلقى شكاوي المواطنين»ء وذلك 
بعد الخطوة التى اتخدّها المجلس البلدي بتخصيص الهاتفين 
(115تهوقلهو 1 ))لاستقبال الشكاوي. 
وقال السيد حسني صوبر رئيس البلدية أن لجنة خاصة تم تشكيلها 
في البلدية لهذه الغأية » تتولى دراسة هذه الشكاوي وايجاد الحلول 
المئاسية لها . 0 

* اعدادية ينات وادى السير 


تقوم برحلة علمية 


© قامت طالبات بنات وادي السير الاعدادية يوم امس يرحلة 
علمية الى المنطقة الشمالية شملت محطة الاقمار الاصطناعية وسيل 
الزرقاء وجرش وعجلون وقلعة الربض وكلية المجتمع » أطلعن 
خلالها على المعالم الأثرية والمشاريع الاتمائية في هذه المناطق . 
ا دعوة صعوبر للمشاركة بالمؤتمر 
السابع لمنقلمة المدن العربية 


© تلقى السيده حسني صوبر رئيس بلدية وادي السير دعوة من 
المعهد العربي لاتماء المدن للمشاركة في المؤتمر السابع لمنظمة 
المدن العربية الذي سيعفه في الجزائر خلال شهر تشرين اول 
القادم. 

وسييحث المؤتمر الذي يستغرق ستة أيام اساليب الادارة والتنظيم 
في خدمة المديئة العربية المعاصرة. 


















































اعادة النظر بانظمة 
اتحاد المزارعين 


عمان ‏ الدستور - قرر مجلس 
ادارة اتحاد المزارعين فق وادى 
الاردن:اعادة النظر في انظمة الأتحاد 
وخاصة ما يتعلق بنظام موظفي 
. الاتحاد ونظام اللوازخ والنظام 
المالى . 





قروض خارجيه 
. متعاقه عليها”. 
لشركة القوسقات 


عمان .الدستور بلغت قيمة 
القروض الخارجية المتعاقد عليها 
لشركة الفوسفات حتى نهاية 
0 حواألي ١8‏ مليون دينار 
منها حوالي (1ر؟) مليون دينار 
قرض بريطاآني وحوالي (؟ر؟١)‏ 
مليون دينار قرضان من الكويت 
وحوالي ثمانيه ملايين دينار قرض 
من ابو ظبي ٠‏ 1 





الاشتراك قْ معر ضين 
دوليين بموسكو 


عمان -الدستور قرر اتحاه 
الغرف التجارية الاشتراك في 
المعرض الدولي الثشاتي حول 
الوسائل التقنية لعمليات الانتاج, 
والتعترض التدؤلى .حول اجهزة 
الطباعة . 

ويذكر أن المعرضين سيقامان في 
موسكو خلال العام القادم . 





وفد -.مؤ تمسر 




























عمان الدستور اختتي المؤتمر 
الدولي الثالث والعربي الثاني 
عشر لاطباء الاسنان اعماله في عمان 
كما احتتم المكتب الدائم لاتحاد 
اطباء الاسنان اعماله. 

واعلن | الدكتور عبد العزيز الحاج 
أحمد رئيس المؤتمر نقيب اطباء 
الاسنان في الاردن ان المكتب اصدر 
عددا من القرارات العامة 
والقرارات المهنية . 

ؤقال: لقد اعرب المؤتمرون عن 
جزيل 0 الجلانة الملك 


الدولي الشالثٌ والعربي الثاني 
عشر للاتحاد وكذلك لصاحب السمو 
الملكي الامير حسن نائب جلالة 


الملك ولي العهد لافتتاحه هذا ' 
' المؤتمر 'مندوبا عن -جلالته. كما 


يشكر المكتب الدائم الاردن حكومة 
وشعبا على حسن استقبالهم لاطباء 
الاسنان العرب في مدينة 'عمان. 
كما يتقدم المكتب الداكم لاتحاد 
اطباء الاسنان العرب بجزيل الشكر 
والتقدير لنقابة اطباء الاسنان 
الاردنيين على اتجازهم لهذا 
المؤتمر بالمستوى الممتاز علميا 
وتنظيميا واعدادا فاق في نوعيته كل 
المؤتمرات السابقة وارتقسى 
بالمؤتمرات العربية الى المستوى 
المتعارف عليه دؤليا مما يشكل 
قفزة نوعية يدعو المكتب الدائم 






اطبناء ‏ الاسنان 


عمان بترا زار وفد المؤتمر 


00 الاليه الرآبعه الملكية . 


ستمع الوفد في هذه الزياره 
ع ع ضباط الفرقه 





ح أمس واجهسة 1 


عن المهام يت أن 
بها والى شرح موجز عن سق 


لكرامه 

كمسا 1 الوفد د الصر 
التذكاوي لشهداء معر الكرايً 
وبعض المواقع العسكرية. 


© بعث الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الجامعه الاردنية كتابا 
الى السيد عدنان ابوعودة وزير الاعلام يتضمن رغية الجامعه في 
اصدار جريدة نصف شهرية-تسمى صوت الطلبه. 

وتهدف الجريدة التي تشرف عليها مديرية العلاقات. الثقافيه 
والعامة في الجامعه الى معالجة الموضوعات الثقافيه المختلفة ذات 
الطابع الطلابي . 


وتتكون هيئة تحرير الجريدة من السيدين: فايز 


'العلاقات الثقافيه والعامة 


الربيع مدير 


رئيسا للتحرير وعيدالحميد الصباغ 


مدير النشاط الاجتصاعي والثقاف ف عمادةشؤون. الطليه محررا 
مسؤولا. ويشارك ف هيئة تحريرها الممثلون الثقافيون للجمعيات 


العلمية الطلابية . 








بالاضافة ١‏ ا 
1 ل شرع لديهية ؟ددولة 





جح 0 00 1 


1 تصعيد الكقاح ١‏ 


سائو النقابات العربية للمحافظة 
عليها او زيادتهاء ان المشاركة 
الصربية من سائر الاشقاء العرب 
ويالحجم. الذي عشناه مؤشر 
أيجابي يد عو المكتب الدائم جميع 
النقابات العربية الى الحرصى غلى 


استمراره وثدعيمه ‏ 


دعم تضفال الشعبب” ” 


الفلسطيني 


ويعلن المكتب الدائم دعمه الكامل 
لنضال الشعب العربي الفلسطيني 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي والوحيد له من اجل 
حقه 3 العودة وتقرير المصير 
وانشاء دولته المستقلة على كامل 
التراب الفلسطيني كمسنا ويحيي 
انتفاضة شعبنا العربي وصموده قي 


الاأرض المحتلة ويدعؤ:/الدول. 


والجماهير العربية الى+ضرورة 
دعمه وتأييده بكل الوسائل المادية 
والمعنوية. 


الحرب العراقية الايرانية 


ه. يعبر المكتب الدائم عن قلقه 
العميق لاستمرار وزيادة حدة 
الحرب العراقية الايرانية مما يؤدي 
الى المزيد من استنزاف طاقات 
' وامكانيسات الشعبين الجارين 
وبالتالي” اضعناف. قدزاتهما قف 
'مواجهة الامبريالية والصهيونية» لذا 
فان المكتب . الدائم ينعيد التاكيد 


على مواقفه السابقة يشأن هذه 
القضية ويثمن جهود دول عدم 
الانحياز والدول الاسلامية فا 
مساعيها الخيرة لوقف هذه الحرب 
وحل المشكلات العالقة بالوسائل 
'السلمية مع الحفاظ على حقوق 
العراق والآمة العربية المشروعة في 
ارضها ومياهها. : 

© يؤكد المكتب المدائم قراره 
السابق في ر فضه القاطع لاتفاقات 


وانعكاساتها ويؤكد على_ضرورة 
لتحرير 
فلسطين العربية وكآمل التراب 
العربي المحتل. 


ويعلن عن مفب 1 
اللبنانية ويدين كل الحركات 
الاقليمية والطائفية والتي تستهد 

ضرب وحدته الوطنية ‏ وانتمانة 
القومي ويطالب بضرورة تصفية كل 












الصهيوني وف مقدمتهم العميل سعد 








© يعلن المكتب الذائم عن د عمه 
نصمود جنوب لبنان في وجه 
الهجمات الصهيونية وحلفائها 








:| ويطالب الشعب العربي وحكوماته 





بضرورة تقديم العون الجدى 
خعزور هذا امود ودعم القوى 
الوطنية اللبنانية 

هو دغوة جميع الذول العربية لحل 
خلافاتها على اساس التضامن 
السربي الكقفاحي الموجه ضد 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية . 


7 © يثمن المكتب الدائم متاصرة 
وتاييد الدول الصديقة والاشتراكية. 
ودول عدم الانحياز والدول 
الاسلامية الصديقة للقضية العربية 
وإلقضية الفلسطينية يشكل خاص 
ويعلن تاييده لجميع حركات 
التحرر الوطية إينضالها اضد 
| الامبريالية والصهيونية. 

























الخدمات الصرف كي 


كامب ديفيه وكل نتنائجها. 


٠‏ يؤكد المكتب الدائم عبن أعزويةة 


.| ووحدة التراب العربي 0 


الب النقتابات اوالمجمعياتا 


العناصر المتعاونة مع العدو 









ا 


القرارات المهنية 
وقال رئيس المؤتمر: لقد اقرت 


الجمعيسة العموميية توصيات 
وقرارات المكتب الدائ ام للاتحاد في 
دورته الحالية الرابعة والعشرين 
والتي عقدت في عمان وهي : 

© تقرير السيد الامين العام. 

© التقرير: المالي والميزانية 
العامة للاتحاد مع التوصية بالصرف 
خلال عسام ؟ 1١54‏ على اساس 
ميزانية 1941. 

© الموافقة على قرارات الامانة 
العامة في اجتماع شهر شباط عام 
امول في عمان. 

© حث النقابات على ضرورة 
التجاوب مع الامانة العامة بشكل 


كامل وضرورة مشاركتهم في . 


عضوية اتحاد اطياء الاسنان 
العالمي وحضورهم مؤتمراته لدعم 
موقف الاتحاد قُِ اتشاء منظمة 
اقليمية للوطن. العربي 

© مطالبة النقابات او الجمعيات 
العربية يدعم فوري مباشر لصندوق 
الضوارىء في الاتنحساد سواء من 
نقاباتهم أو مفاتحه حكوماتهم على 
أن يتم ذلك سالسرعة القصموى 
للصرف للحالات الطارئة القائمة. 

كما ويقر المكتب الدائم تحديد 
اشتراك سنوي للصندوق عن كل 
منظمة عضو ف الاتحاد بخد ادنى 
مقداره مايعادل (١٠١؟)‏ دينار 
عرافي ويوصي بساخذ موارد 
الصندوق بعين الأعتبار عند وضع 
التعديلات للقانون الاساسي . 

: © يؤكد المكتب الدائم قراره 
السابق بأن اللغة العربية هي اللفة 
الرسمية للمؤتمرات العلمية للاتحاد 
ويوصي بضرورة توفير الترجمة 
الفورية لابحاث المؤتمر ويحث 
النقابات او الجمعيات الاعضاء 
بالاتحاد على ضرورة تترجمة 
البحوث المقدمة من اعضائهم. 

تواضيات لجنة العمدام 


© اقرار توصيات لجنة العمداء 
كما ب 


© يتبنى المؤتمر انشاء هيثة عربية 
عليا للبحوث في مجالات جراحة الفم 
مهمتها 





هذا واواتت الدكتور خليل 


كرم من لبنان ياجراء .الدراسات' 
اللازمة . . 


© القيام بعمل. دليل لطب الاسنان 

ف الوطن العربي يتضمن اسماء 
وعناوين كافةا| اطساء الاسننان 
العاملين في الوظن العربي والكليات 
ومراكز البخوث والجمعيات قِ 
الوطن العربئ ويكون. مرتيطا 
بالامانة العامة وفه. عرضت .نقابة 
أطباء الامنسان في الاردن القينام 
بهذا المشروع. 

© الموافقة على مشروع البورد 
العربي المشدم من الآمانة العامة 
والتوصية برقعه الى مجلس وزراء 

لصحة العرب. 

نظرالاختلاف المناهج في كليات 
طب الاسنان وضرورة الارتفاع 
بمستوى طب الاسنان في السوطن 
العربي تفترح اللجنة تاليف لجنة 
خاصة لتوحيد المناهج الدراسية فى 
كليات طب الامطان على ان تاخذ 
بعين الاعتبار 

© مدة الدراسة. 

© المناهج الدراسية 


حساياتالوداكم لأجتل: 
بالديناى' لاردئ والدولارا لامريى 


مهم يكم 






















بالدينانالاربئ والدولارالامريكي 


© توحيد المصطلحات العلمية . 

© الاتفاق على تسمية الشهادة 

الجامعية الاولى . 

بحيت تكون هذه المقدمات مكملة 
لدراسة شهادة البورد العربي ف 


.جراحة القم والوجه ومقدمة للقيام 


بدراسات اخرى لمئح اختصاصات 
طب الاسنان الاخرى. 


© التوصية لمجلس وزراء الصحة 
العرب بضرورة اعتماد نتائ 

فحص ممارسة المهنة في اي قطر 
عربي ف الاقطار العربية الاخرى. 

© اطلع المكتب الدائم على البحوث 
المقدمة في المؤتمر فيما يخص 
موضوع الفلور وطلب الى لجنة 
الابحاث العلمية فل الاتحاد ضرورة 
اجراء دراساتث علميسة بهذا 
الخصوص على افتداد الساحة 

العربية تمهيدا لرفعها لمجلسر 
وزراء الصحة العرب مع التأكييد 
عليه بضرورة اجترام م مثل هذه 
السدراسات والتوصية لوزراء 
الصحة العرب بالاهتمام من جانبهم 


'ايضا بالفلورة في الاماكن الضرورية 


فق الوطن العربي. 


© الموافقة على مشروع التنسيق 
بين الاتحادات الطبية العربية 
المقدم من الامانة العامة . 

© التأكيد على قرار المكتب 
السابق بضرورة نقل المكتب”" 
الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية من 
الاسكندرية الى قطر عربي آخر. 
وتعيين ممثل عن الاتحاد. في المنظمة 
كخبير لطب الاسنان . 


© يؤكهد المكتب الدائم على 
قراراته السابقة والخاصة بالعمل 
على طرد العدو الصهيوني من 
منفلمة الصحة العالمية نتيجة: 
لممارساته اللاانسانية خصوصا في 
الحقل الطبي في الاراضي المحتلة 
والمخالفة لكافة” الاعراف. والمواثيق 
الدولية . 

© عرض السيد تقيب اطباء الاسنان 
الاردنيين تقريرا مفصلا عن المؤتمر 
الدولي الشالث والعربي الثاني 
عشر ويثمن المكتب الدائم الجهود 
الكبيرة التي بذلت من قبل النقابة 
لاخراج المؤتمر بهذا المستوى 


العلمي والتنظيمي الصحيتسح. . 


ويوصي المكتف.الذائم.بضرورة: , 


الاستفادة من هذه التجرية الفريدة 












الغاية 


يمكن للمتعهد 
العطاء معايل دفع مبلخ 





آخر موعد لتقدد 


العرض . 


1 
يسكات الستواة 


بالدولارا لامربكي والباوزدد الإمارليفي 


لحرو ا << 2 


0 





مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية 
اعلان طرح عطاء رقو م م 9/؟م 
تعلن المؤسسة عن طرح عطاء توريد وتركيب إجهزة تكييف 


هواء منفصلة لكل من مينى المقاسم الالية في الؤرقاء : الكرك ؛ 
أريدء 5 وصويلح حسب المواصقات الموضوعة لهذه 


22000000 
ا ا والثانية الحصول على نسخة من و 
عشرين دينارا غير مسترد. 


يم العروض هو قبل او في تمام الساعة -,ء ,١‏ 


من يؤم الثلاثا اء الموافق ١489/0/1 ١‏ يرفنق تأمين 
اولى على شكل كفالة او شيك مصدق بقيمة 5/ من قيمة 


الموندس محمد شاهد أضماعيل 


في المؤتمرات القادمة. 
'© التوصية للنقابيات والجمعيات 
بضرورة تقديم ارائهم حول تعديل 
قانون الاتحاد الاساسي للامانة 
العامة باسرع ما يمكن. 


© يشكر المكتب الدائم الجنسة 
التعريب وتوحيد المصطلحات 
لعلمية على جهودها ويطلب الى 
ارات والجامعات العربية 
الاطلس الذي اغدته اللجنة 
«الوجيز في امراضض اللثة وطرائق 
معالجتها»” على اعضائها وكلياتها 
ومدارسها. 


وقرر المكتب الدائم ت 


ا ا 
من صافي ارباح انتاجهم » كما | 


نبرعت جمعيةه أطباء الاسنان 
الكويتية بمبلغ الف دينار لصالح 
اللجنة لتخطية نفقات اقامة اعضاء 
اللجنة. ويوصي الامانة العامة 
بوضع الدراسات المناسبة لتمويل 
عمل اللجان المختلفة. 


© يخول الامين العام بالاتصا 
مْ ل 


بالجهات المعنية لتحديد اعضاء أ 
لجنة اطيام الاسنان قِ القوات | 
المسلحة العربية وضرورة اشعار | 


النقايات والجمعيات بذلك . 


© اثنسي المكتب الدائم على 
نشاطات لجنة المجلة والابحاث 
العلمية وطلب اليها ان تعطي الفرصة 
للكتاب باللغات المختلفة لنشر 
مقالاتهم العلميية على إن تغطئ 
المقالات بمختلف اللفات الاخرى 
ويوزع العدد الاول والذي انجزت 
طباعته على اطباء الاسنان في الوطن 
العربي . 
© اضافة الاسماء التالية الى هيئة 

التحرير الدكتوز محمد زهران 
والدكتور مسلم قاسم والدكتور 
غازي بفاعين والدكتور مصطبهي . 
© نقابة اطباء الاسنان في السودان 
تستضيف المكتب الدائم ١‏ القادم 0 
تشرين الثاني القادم . 

© المؤتمر الدولي العربي 
في نيسان ١1585‏ ف المغرب. 

© التوصية للامانة العامة بدعوة 

مراقب من قطاع غزة (الجمعية 
الطبية العزبية) تمي اجتماعات 
المكتب الدائم في الدورات القادمة .. 


القادم 






وزارة الاشفال العا مة 
ثائق 













المدير العام 


مسقاو كل ب ل ل مس فوييمم مجمصعج عمسمو ميته ١‏ .- 


مس سس ا ا ير ا 











'عزيزي القارىءم: 
اننا فقي (الدستور) دائما 
لتقديم كل جديده 


نسصى 
هادف لك . فعلى الرغم من 


الزوايا الكثيره المتنؤعه 
التي تحملها صفحسات 


ا الد ستور فقد استحدثنا هذه 
بية تعميم. | 

|معاملاتك فق الدواشر 
| الرسميه . 


الزاويه الجديده لتسهيل 


شروط افتقاح 
ما من شك في ان معظم قراتا 
وتجمعاتنا السكانية حظيت 


بتوفرالخدمةالبريدية 
المناسبة» وما من سك ايضا ان 


| هناك قرى وتجمعات سكانية 
أ دح كل بل كلها بن 0 


|الخدمة بعد. 


. وهنا تسرز 
الشثهقاوي والشحنة مسسر 
والمراجعات. 

ولمعرقة ابعاد هذا الموضوعء 
وتوضيح كيفية افتناح وكالة 


بريدية كخطوة اولي نحو خدمة 
بريدية كاملة الثقت الزاوية 


| بالسيه عبدالرزاق العطيات.. 
| مدير التخطيط بوزارة 


المواصلات والذي اوضح ذلك 


| بقوله 


ان الشروط التي يجب توفرها 


| لافتتاح وكالة بريدية في اية قرية 


او تجمع سكاني هي : 
أولا: ان لا يقل عدد السكان في 


ا القرية او التجمع السكاني عن : 


٠‏ 4 نسمة. 
ثانيا : ان لايقل بعد القرية او 
التجمع السكاني المطلوب افتتاح 
الوكالة البريدية فيه عن اقرب 
مركز -خدمة بريدية عن ا كيلو 


| مترات. 


ثالثا: ان تكون القرية مدرجة ٠:‏ 


:في جدول التقسيمات الادارية . 
ارابعا: ضرورة توفر محل. 


تجاري فى القرية او التجمع 


ي,ليكون مقرا للوكالة 
يه. ... حيث لايمكن لأسهة 


نسخة الشرو 





7 ال جد 0 1 01 

© 3 سلا ٠‏ , 
فاه (.عمان 
للق اللأ/ة 5 . 8 . نا 


© جَيلعمَان - الدوارالثالت - عسهارة العناض - لون ١/7/4720‏ 7ع 
44613242276 , 414065 .1 وصاناتن8 تمومم وامزولء3 معصمم أوطول. 











الجتمكية 


مؤسسة المواصلات البفكية واللاسلكيه 
اعلان. 


الموضوع طرح عطاء رقم 
لوازم ١1١1/؟م/"‏ 


تعلن المؤسسه عن طرح عطاء لشراء: 
سولار وسيارة ترك وباص سعة 77 4 ؟ راكب ودرزاجات 
ناريه؛ فعلى الراغبين في الاشتراك بالعطاء المذكور مراجغة 
مدير دائرة اللوازم قسم العطاءات في مبنى مؤسسة 
المواضلات الكائن بجبل عمان الدوار الثالتُ للحصول علئ 
ط والمواصفات٠لقاء‏ (اريون دينارا اردنيا 
لعطاء السيارات المختلفه وخمسة دنانير لعطاء الدراجات 


الناريه غير مستردهء علما بأن اخر موعد لقبول العروض هوا 
الساعه الثانيه من يوم الاثنين الموافق ١58١/8/55‏ 


المهند سه محمد. شاهد :اسما غيل 


كفالات الدخول بالعطاءات -حسن 
التنطيذ مكفالة اللختجزات والكنا لات 


© امراةقالدفعم والمحصيل 
ليع المحتامّلات التجاسئة 


وتستطيع ارسال.اية مشكلة | 
او استفسار على العنسوان | 


التي تسلكها لاتهاء معاملتك | 


الر سميه . 


ص .ب . 651 عمان 


وكانة بريدية 


ف منزل. أ 

خامسا : ان يكون حجم الحركة || 
البريدية بين القرية أو التجمع | 
السكاني المطلوب افتتاح وكالة | 
بريدية فيه وبين اقرب '"مركز ) 
بريدي اليه جيدا الى حد ما. " | 

ويضيف السيد العطيات قائلا: | 
اذاتوفرت هذه الشروط فما | 


على اهالي القرية الراغبين في | 


افتتا وكالة بريدية في قريتهم أ 
الآان يتقدصوا بطلب خطي/ ا 
استدعساء/ الى وزارة أ 
المواصلات اوالى الحاكم | 
الادارى؛: : في منطقتهم -المحافظة, | 
اواللوام -وذلك تمهيدالاجراءع ) 
الدراسة الميدانية والتآكد من | 
توفرٌ الشروط الانئفة الذكر. / 
وق حالة توفر هذه الشروط - | 
يقول مدير التخطيط بوزارة | 
المواصلات وفي ضوء الامكانات | 
الفنية للوزارة تتم الموافقة | 
ويدرج الطلب ضمن الخطة أ 
الخمسية المتبعة في وزارة | 
المواصلات ويجري ألتنقفية  ١‏ 
افتتاح الوكالة البريدية ‏ حسب | 
الاولوية . 5 


الدستور : هل يتقاضى اصاحب ا 
المحل التجاري الذي توضع افيه | 
الوكالة البريدية راتيا..؟  ١‏ 

مدير التخطيط بوزارة | 
المواصلات: نعم يتقاضى بعد | 
مرور سنة مجانية زاتبا شهريا 
مقداره خمسة دنانير فقط . 



















سيارات بك اب وتنك 













المدير العام 


د 


لح 


روخص 1 





















| تتقدم مديرة ومعلمات وطالبات مدرسة بنات الكته الاعداديه ]| ' 
| بالشكر والتقدير لسعادة السيد: ٠‏ 


عيسى العابد الريموني 
عضو المجلس الوطني الاستشاري لتبرعه السخي: 
بمبلغ ). + » 0( دينار 


| للمدرسه من اجل بناء قاعه فيها ل 
.| ووطنه في ظل صاحب الجلالة الملك المفدى ١‏ 












شكر وتهنته 


يتقدم موظفو مؤسمة مياه الشرب بكاقة اجهزتها بجزيل 
الشكر عي الامتنان لمعالي المهندس : 























































































3 بطاقة تهنقة 0 
5 اجمل التهانى واطيب )١]|‏ 1 ا 

1 عي و ا أ 5 اتقدم اناطه عبد الله |] )ا على الخدمات والانجازات التي قام بها اثناء عمله مديرا 
التبريكات تزفها محلات ١|]‏ الل مهاني لسر | كر يرا > الم : لاعين واولادى ا عاما للمؤسسه كما يهنثونه على الثقة الملكيه الغالية بتعييثة 
-- ممه عشاشر الغائد ين والنا وكين 3ىامشافظلة ارية يودئوقة: بجزيل .الشكر والعرفات 0/١‏ عضوافي المجلس الوطني الاستشاري. 
لعزيز 1 ٠‏ ل 0 2 0 | الجميل لحضرة السيد 5 موظفو مؤسسة مياه الشرب ١‏ 

: ب ١‏ لسيد ححمد عبيد ا ١‏ 55 ّ 
السينه رافة| | فرح ابو جابر وزوجته 0 رك حيو ات ححا 
صلاحاث . بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا .للداخلية متمنين .له وأولاده وخاصة حسن 












ك0 ديئة 2 
ا بادرروت 


و عام كن ع ا م م 025 2 5 


. ذوام التقدم والنجاح تحت ظل. 
2 5 0 


صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم 






بمناسية عقد قرانه على | 






























2 : صاحبة الصون والعقاف |ثمنها على عشرة الاف 5 
١ 0‏ ا 0 و ا لهم 2 4 الحاج محيد.يواكين /الغزاه): عيذ الله السمان: "انق الزجيه : ديئنار من اراضي 15 د ٍ 
ارم | 4 0 ل ا | ا#انسة يسم سم | محمد الهيجاوي ابو عمرء اديب عطا الله ابو الرب» حسن ليادوده جزاهم الله عنا 

ؤم ١‏ 2 الاندنا 5-3 صلاحات حسين الزعبي + محمود علي كاسم 7 بشبيار لا 
2-0 20 لوت تسد لعا ليك 








| تهانينايا رآفت وعقبال | 
| الفرحة الكبرى والفا | 
| ]| مبروك. ا 


ملام | مو عن | 
اوي؟ | ٠٠‏ ساكو 


ملسن الطتي بتاعت . 







كا 

اخ 

لذ بانئقة ا منامة الساسية” نميه عضرا ف ص 
( و الك طرية رطنه في فلل مصرة 


تهنئه من الاعماق 





















































ّ 
1 ا : 570000 ا 00 0100 0-7 امب الجلالة , مات , دلت دلوم َ 
8 > : ب اليمامهيا جرش المجدل ‏ احمد داود عثمان (ابو رياض) واولاده 2 5 
2 ا مع | طلاتة' هذا اكوسر ل يتقدمون باجمل التهاني والتبريك الى سعادة: ا 1 
جل | 1 5 السية عيسى عابد الريموني اعلن انا محمد سلامه فلاح 
اسيم | 2-8 ا 1 ع ف 2 لملكنة / | العنبر عن فقدان رخصت 
رفاو ا 44 القناد رضح ا بالئقة ١‏ - 1 بالثقه الملكيه الغاليه بتعيينه عضوا في المجلس الوطني | الخصوصي للسواقة الصاءرة 
قمع | تل ل ابطة العم ات تهنىء أ الاستشاري وفقكم الله في: | من عمان والتي اجهل رقمها | ا 
ب ١‏ وار فا 5 | السيدة | وتاريخ صدورها. | شقة طابق اول بالشميساني مؤلفة من ثلاث غرف نوم ومطبخ , ا 
المع | حب دار ١‏ 5 | الرجاء ممن وجدها الاتصال | ]| || سيراميك وحما كامل وصالة ضيوف 1*8 صالة سفره 5“ام 03 
٠ 4‏ ع د موامتيا 000 عور د ع 0 3 م3 ا 











زوجة السيه جمال عبيدات 


8 
0 


| لاقسرب مخفر للشرطة وله | المراجعة مع تلفون 5585٠‏ 


























































































ا 5-7 دزي السياي : | "بمشاسية تعييلها عضوانى 1: افش 1 2 00 جزيل الشكر. 

ومع مزه اهن رما انلق : بناوم ديل 'المجلس الاستشاري راجين 3 م م" 1 ارد 0 

1 انق | 0 

5 | #منتزه دبين ١‏ ْ ا 

0 3-2 0 

1 أمر | صن 0 الت فقسد ان جصوازات 1 1 

َ : 3 1 4 

5 ا* ١‏ سف باد عا لحم ا 00 

0 ا مضخ_ع صنيًا . .. يتقبل الزواس مصعر نيه بير[ك د تكله 0 

0 5 ْ الكرام م اشاس الجر العلنلية ‏ 500 1 . لزاه و كبلك لسعارة 0 
١‏ ؟ 1 / #سجحبد يمتحي 

مم ا را امم ال ليه لما هنة: / ع الكال مصري الجنسية عن ١‏ 21-7 0 210 5 : انما 5 
يم ١‏ مك1 فقبدان وان فود . 0 0 يعلن كنسسوالعليو المستصس و«خدمة اللصتمع يه 
ةجر | هن ءرامة طلاخي .. در من ماله للك 5 

لعزم | آبَو فخِري عمران محمه قدا للها سير 0 كلية الخوارزي عن بجّداء ,.ء التسسجيل لدورات البرهيجة 
١ 0‏ مظع دايسا دببات للنومم ا 5 الجنسية لعن أن ات 0 على الحاسب الإ" ملكموزوية 

1 1 7 1 سمعريٍ 
١‏ :5 | مع بكة سبام فإيسحابة الما :1 | +190]م| | والصادر من المنيا فعلي من ا 0 هكوببول ه بيسافة ٠‏ فوريكران 
2 | يجدهما تسيييم الي اقرب ا 0 : 0 (47)ساعم .0801© كماع عاقمع 12ساعم) المسجممع 
-3 0 ا 55 مخفر للشر و تسليمه 9 ١‏ 

002 0 د 1000 للسقارة المصرية وله جزيل | 7 َ 0 أ شبذًا اتدررسيٌ م وطرة شرم زلقاع_كرودة 
أي 02 ١‏ ا لز برس التتفاصيل ص جعت الكلية. | طر يوم الها مع اندردتيم ى 990/1 








”»©< 















يسم الكئلمال جهن الرم 
البيعالكشير»' والربيع القلسيل.. .. تسعارينا 
رعناشاعءك ف سين ممزلك باساد صر الارط صنع سيب ل 


مودرل زفسبيية )| عصرة انه 
م ل 0 ء- 0 ديتارققغتط 









ا 
تتكون من غرفتين وصالة ومنافع حديثة وبها تلقون 
وتلفزيون وتدفئة مركزية ومفروشة ديلوكس.» طابق ارضي 
وتقع في منطقة الشميساني ‏ 


للمراجعة الاتصال بهاتف م5999 او 5- 84ج 


























| عرز ع عرطاء مح 1 


تعلن الجمعيه العلميه الملكيه عن طرح العطاء رقم 45/17 
يشآن شراء مواد التجليه حب المواصفات الثاليه: 

-رولات باز للتجليد عرض + ا سواواء ة سوء الكميه 
التقريبيه .٠(‏ م ا سواو(55..0) 
متو عرض 1١‏ 

-او اطباق باز قياس ٠١٠١5٠0‏ سم ملصق على الخلف 
كرتون أبيض ناصع وزن ٠٠٠‏ غم الكميه التقريبيه 
(54) طبق ١‏ 

وفق الشروط التاليه : 

١‏ -يرفق مع المناقصة تأمين.مالي : شيك مصدق أو كفاله 
بنكيه بنسبة 71 من قيمة العطاءء ولن ينظر فق آية مناقصة 





















يشرقها آس تدصوكنم أسيلام 


الأحد ؟6/قل/ة د ره د لازا اكَشْرقِسِيَ والجيال ( الرعارالناس ‏ 
ضيد كين الصودفيي / مشابلعريات الزددات اممزلية . 





















الاين «(مرعم سيره د ارا -ضا لون عذئن طللتجميل مجان الررسترال ربو كسية - . غير مستوفية لهذا الشرط 
0 ا كيج سوبا (وابلت سنا الك : ؟ -ان قصر مدة التسليم لها اعتبار خاص ف احالة العطاء ‏ / 
آخر موعد لقيول العروص المسعره مع العيتات هو 
لوثم ورورعة رةه - بلارذ مركن ريتدة للتجميل / ماي فزق امسادعم الساعة العاشره من صباح يوم ١541/6/١١‏ وتودع 
ار أ مسري صيدكيي دوإخي / عبن اللمييم العروض المسعره والعينات .في صندوق العطاءات في مكتب 


مدير دائرة الشؤون الاداريه في الجمعيه العلميه الملكيه 
؟ ‏ يجب أن تكون العينات من النوعين صالحة للطباعة 
بطريقة الاو فست 


0 + ليان المطلوجة. با و0 ني 7 
اير العام 








الخربماء هر هد صيدكيي دوا راكد سيمخ 














2 عباة د روت شار قالرس الوطير ا 0 


0 اسعلارخاصةْ لبي عالجملمٌُ , 








البخميس 5إ0/كة عدر - مارلا صيد كين اندها عاكدويييّ رساي 


عي سَلتَمُورت مع خَيِيةٍ قر لمر لزنسية الأنسىن صيرييان. 
عدت الدمشارات الميك بامتسق رواسا رس مهيا ذا 
































الصفحة السابعة ‏ الخميس ؟ 






كنب : توفيق عابد 

المواطنة الصالحة تتطلب. ايثار المصلحة الوطنية على 
| المصلحة الذائية الضيقة» واذا طلب منا المفاضلة بينهما 

فالانتماء الحقيقي للمواطن يوضع ف الامتحان الصعب. 

ونحن على يقين أن المواطن الصالح سيختار بالتآكيد 

مصلحة الوطن ويخلص نفسه وغيره ممن وقعوا في احدى 
أ شباك الصهيونية التي تعمل على نهب ثروات الدول 

الغنية بطرق مبرمجه ومخططه . 

فقد ظهرت ف الاسواق المحلية حديثا ظواهر غريبه 

تتنافى مع اخلاقيات ديننا ومجتمعنا تقوم على ايهام 








اضن باد ياك 
كت كشواد 

















2 





بطاقات وهكذاء 
كما انك مطالب بتحويل عشرة 
دولارات اخرى لمن يصل ترتيبه 


© كيف تتم اللعبة 


تبدآ اللعبة بشراء بطافة بيضاء 
تضم ستة أسمام لمن دخلوا هذه 
اللعبة حسب ترتيب معين ثمنها 
عشرة دولارات ومعها ورقة 
اخرى باللغتين المربية 
والانجليزية تتضمن ارشاداتث 
وتعليمات لاستكمال الحلقات 
بالطريقة الصحيحة . 

وعندما تشتري بطاقة تبعث 
الى الشركة عشرة دولارات 
بشيك سياحي وبالبريد العادي 
ولايجوزان يكون بالبزيه 
المسجل لان هذا يقتضي توفيع 
ورقة بالاستلام كما يحصل لدى 
تسلمنا رسالة مسجلة وف هذاء 
اكتشاف لاسم المستلم الحقيقي 
وهنا تنفضح اللعبة ! 

وبعد تسلم الشركة اشعارا 
باستلام الشيك تهوم يدورها 
بارسال ثلاثة بطاقنات اخرى: 
حيث يقسوم المشارك ببيعها 
وهؤلاء يبيع كل واحد منهم ثلاث 





هذا الخييس ومسا ءكل خيس . 


رقم ١‏ في القائمة والافان الحلقة 
لاتكتملايانك كمشارك فى 
اللعبة عليك دفع “١‏ دولارا 
وتسويق ثلاث بطافات. 2. 


© من المستفيه الحقيقي 


وقد توصلنا خلال عمليات 
البحث والاستقصاء الى ان 
الشركة هى المستفيدة الوحيدة 
من هذه اللعبة التي يقع ضحيتها 
اصحاب النفوس الضعيفة الذين 
يحبون الثراء على حساب 
الآخرين دون جهد او عرق. 


فاذا كان عدد المشتركين ١١ ٠‏ 
الف فان الشركة تكسب «مليون 
دولار فقط» اما المشاركون قان 
البعض, منهم يصله مبلغ ه الاف 





ولا 


وقال لي احد الذين شاركوا في 


فندق اكرازمي /إرسد 


















41> يعد الظهر. 


التوقيت المبين 


العملي ومقابلة اللجنه 
دهان - موبيليا: 

١‏ -رافع سعود زعرور 
؟ - عبدالله بدوى ضابطيه 
. بشاره فهد شاهين 
فنى حداده ولحام: 


8 أحمد محمد الجراح 
فني كهرباء عام: 
* _خالد علئ حسن .عليان 


5 -عبدالله جميل محمد 
ب وظيفة ميكانيكي 






مطلوب استتجار شقه 
مطلوب استكجار شقه مؤلفه من " نوم وصالون وسفره 
ومطبخ مع تدفئة مركزية ويفضل في منطفة.عمان الغربية 
يرجي الاتصال بهاتف ه”" ع2 وم » قبل الظطهر وهاتف 


برضب بكم دعو لعقناء برزرة عائلية واد دماح 
. جانقا »!لوبي العردةوالغرسسة الي كفّدمها 
وه ليالينا ا أوسيقية هرم ١ك‏ 
ذعنا؛ فا مرد 
ما ارك مدني نامر قات جه 
لجز جاندستصادمان رى 018 9/اى ٠/001‏ 
لدع اثلرن فقوا 


كم 
3-9 

3 40 

© 







| شرا عاد هرم هارع ابت 
تطلب جامعة اليرموك من الساده التالية اسمائهم والذين 
تقدموا بطلبات: عمل للوظائف المبينه تاليا مراجعة 3 
شؤون الموظفين يوم الاثنين الموافق 8/15/ 1١54815‏ حسب 
أ-مجموعة وظائئف الصيانة كلية الهندسه في 
الساعه الثامته والتصف :صباحا الاجراءعء القحص 


١‏ -عادل صالح فالج الروسان 


-عارف عوض محمد عواوده 


-علي فواز سليم الدويري 


١‏ -عبدالعزيز محمد البديوي الرجوب 
؟ صالح احمد يوسف عبدالخالق 


5 زكريا عايد احمد طبيشات 
-عيسى خليل محمد سليمان 


دسيسارات وكهربائي 
| سيارات -دائرة الادارة والخدمات مقابلة اللجنه: 
| المعنيه الساعه التاسعه صياحا 















المشتركين فيها بالربح الوفير من خلال_لعبة'اشبه مآ 
تكون «بالفمار» تعتمه على ترويج بطاقات لشركات 
محلية واجنبية . 





وحقيقة الامر تظهر عكس ذلك» فمعظم الايرادات تعوه . 


حجيوب مؤسسي هذه الشركنات بعيدا عن انظار 
ومعرفة المواطنين المغرر بهم . 
وهذا الموضوع بطبيعة الحال يضطرنا للغودة الى 
الماضي للتعرف على تاريخ هذه الشركة فقد توصلنا بعد 
بحث دام اكثر من اسبوعين الى ان الشركة التي تتخذ من 
نيقوسيا مقرا لها يملكها ويديرها طبيب صهيوني اخذ 


٠ أشتري التموذج بمبلغ ثلاثة دنائير اردنيماوعشرة دولارات‎ - ١ 

ا املد في الفراغ اسبك وعتواتك 4 

- ارسل التمسخه الاولى مرققمأ معبا شيكان . الاول باسم رقم واحد في الموذج بمبلم ثلاثة 
دنائهر اوعشرة دولارات * والثاني بام ( مكتب 
دتائير او عشرة دولارات ‏ . 
حطتتصحسم 


الطريقه : بعد أى تماذ النموذج وترسله باليريد يصلك يعد ايام ثلاثة فاذج قارغه . امك يمل 


رة 4 يجب عليك اس تبيع هته النماذج كل واحده بمبلغ ثلاثة دنانيي ويذلك تكون 
استرجعت مأ دقعته ويمد ان تكمل النباذج وترسل * يرتقع اسبك الى رقم # ومكنا 


حتى يصل رقم ١‏ وعتدما سوف يصلك مبلغ 4#؟ ديثار اى ١٠م‏ دولارات . 


المزايا : هذء الطريقه سريعه جد * قفي خبلول اسبوعين اذا سار كل شيم على ما يرام . 


سوف يصلك المبلع وذلك لسرعة وسول اسبك الى رقم ٠. ١‏ 
© تعليمات اللعبة المقامرة 

















5 
3 
2 










تسمه © «اعتدمه متمكمه ‏ 


مكاسب من وراء المشاركة في عملية المقامرة هذه الاان ا 
الوطن الذي نحبه ونعتز به هو الخاسر الكبير. 

فاذا ربح احد المشاركين ‏ الاف دولار كما تنص 
التعليمات الني بين ايدينا الآان الوطن يخسر مقابل ذلك أ 


تحقيق الثراء الفاحش على حساب الدول 
النامية. من خلال عملية نصب واحتيال تتسم بالدهاء 


والادهى من.ذ لكان شركات محلية تآخذ اسماء مختلفة 
قد ظهرت احديثًا في الغاصمة «عمان» تمارس نشاطها ؟ مليون دولار. ٠‏ 
بنفس الطريقة والأسلوب وكآن اسلوب «شركة هاللو» 

الصهيونية قد استهوى القائمين عليها ووجدوا ان هذه لا ريه الاطالة فليس هذا غرضناء لكن نريه اعطاء 
العملية الاحتيالية تدر عليهم ارباحا خيالية دون جهد او ' المواطن القيور على مصلحة الوطن فكرة موجزة عن 
تعب على حساب جيوب «القلايا». كيفية اكتمسا 


. ل هذه اللعبة والخسائر التي يمنى بها 
فالذين دخلوا لعبة الشركة الاجنبية ربما قد حققوا ‏ الوطن. 0<. : ْ 













2 فرصة ذهبية 
بامكانك ان تككسب ما يزيد عن 0.١‏ دولار خلال + > شهور اذا اتبمت الخطوات التالية يدقة : 
١ /‏ - إشتري هذء القلمة والتعليات للرفقة يا بلغ ٠١‏ دولاراً او ما يمادلها ٠‏ 


+ - اكتب يحروف اغهليزية واضحة اسمك وعدواتك ني الخانة :تخصصة للمشترك الجديد في اسقل القامة . 


> - أسل القائمة 





مع تشيكين اثنين ار شيككين سيا. كل مشا بمبلع عشمرة دولارات 4 الاول صادر باسم المشقرك 
رقم ( ١‏ ) بإعلى القاغة والتاني ياسم' 








ولام - أمككهم1! 





9 اسيرة تصللك ثلاثة قوائم جدديدة بظور اممك ني كل متها بالرقم + بينا ترتقي الاساء الاشرى 





شرككة اجنبية واربع شركات 
محلبة . ١‏ 





ان مبمتك الان هي ان تقوم فوراً بييع هذه القوائم الثلاثة إلى مشتركين جد مقابل ٠١‏ دولار او ما يمادلا 
















الكل قامة وبذلك تستعيد الثلاثين دولاراً التي سيت وان دنمتها , 


:كيف تتم العملية ؟, 








ان المشتر كين الثلاثة الجدد سيقوهون بنفس الخطوات الف سب وقنت يهأ انت * قتصلل !: 
( امجموع ه ) يرتفم اسك فيها الى الرقم ه ثم إلى الرقم ؛ في +7 قانة ومكذا الى ان 5 
قائمة » ويدذلك تحصل على 705.٠‏ دولاراً شربطة 
انث . اما اذا تخلف بمض المشتركين عن بالطيم سينقص ولككن في جمع الاسرال 
يحب أن لايقل عن .٠ه‏ دولار ذلك لان القوام الاخرى تكاون فد بيمت 


© نموذج تعليمات الشركة المحلية . 














أن يككرن جميع المشتر كين قد طبقرا 


ال 

















تعرف لها عنوانا أو اسم صاحبها 
بعد ان نهيت جيوب المواطنين» 
ومن اين لهم المطالبة لايوجد 
اي اثبات قانوني, 





© اننا نطالب 





ان البطاقاتٍ تتداول بين 





اننا نناشه البنك المركزئى. 
اتخاذ اجراءات فورية لوقف 
عمليات التحويل الى الخارج 
الى شركة هالو ف قبيرص 
ومعاقية البنوك او الصرافين 
الذين لا يتقيسدون بهذه 
التعليمات . 

كما نناشد الجهات المختصة 
وخاصة الامنية منها منع تداول 
هذه البطاقات والضرب بيد من 
حديد على الايدي التي تعمل على 
ترويج هذه البطاقات. 
:ومن على صفحات «الدستور» 
نوجه التحية والتقدير للبنوك: 


التي رفضت تحويل مبالغ باسم 


المواطنين الذين يحلمون بالثراء الشركة لانها اكتشفت لعبتهاً 

بسرعة مذهلة بحيث لا يخلو منها الدنيسة في نهسب ثرواتنا من 
هذه اللعبة ان اكثر من ٠‏ م" الف 5 باعت بطاقة واحدة وتمت  ٠65‏ دولارا. مكتب حكومي او صالوناو العملات الصعبة. 
مواطن قد دخلوا هذه اللعبة مما © 9:9 الف دولار الحلقات من مشترك الى اخر ١‏ فاذا باعت عشرة لاف بطاقة ف . .. ,. فى . ..ى ., .00 كما اننا نخاطب الضمائر الحية 
يعطي الشركة ربخا صافيا قدره 0 . الى ان يصيح تسرتيتب أسه. ١‏ الاردن فانها تكسب عثرين : مقنى-او فندق ؤهذا يتظلب من والاخلاقيات في شعبنا الأمتنا 
ا ا : حب المشترك من رهم الى وف رمي 000 الجهات المختصة العمل وبست ع 0 لال في سعيك امسا 
سبعة:مسلايد لان :من 711 8 7 38 من رهم السب 2 قِ 3 مليسون دولار من حطصيكسحة:؛ الوص تقذ 1 ا ا عن :شزاغ هذه البطاقات التي 
مدخرات الدولة ت,: . ولنتضور الارباح التي تجققها: القائمة تكون الشركة.قة قيضت... مدخراتنا.من-العملات الصعبة ؛ علع | بإذ المواطنين من تعد بحلم زائف على حسابٌ| 
الصعبة . الشركة من هذه اللعية؛ اذا ثمن البطاقة الواحدة ١؟‏ الفا و فقط . النصب والاحتيال لتي المصلحة القومية. 






]أو صباحي والراتب جيد جدا 
للاستفسار تلفون 1865١9؟‏ 





. بسم الله الرحمن الرحيم 
شركة كهرباء محافظة اربه المساهمه 


المحدودة 


9 اه 5 9 . .0ه 

قطع نيار كهربائي عن خط حوشا 
تعلن الشركة للمواطنين الكرام أنه سيقظع التيئار 
الكهريائي عن خط حوشا من الساعة السادسة صباحا وحتى 
الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة ٠‏ */ 589/14 وذلك لغايات 
اجراء الصيانة اللازمه للخط المذكور بالاضافة الى كهربة 
محطتي تحويل في سال والحصن ؛ واما المناطق المتأثره 
بالقطع : ' 





الصريح» الحصن الشمالي والشرقي ؛ مؤسسة مياه الشرب» 2 
الحصن » كتم »النعيمة » سال » الرمثاء المقسم الالي (الرمثا) » 
جمرك الرمثاء الطرةء الشجرة » مزارع اعلاف بروتيناء 
البويضة ٠‏ حوشا ء محطات :ضع سمياء 





+« نحمة فضل فوؤي مصطقى 
تِمام فيصل علي الرشدان 
.ميكانيكي - سيارات:. , 

١‏ -رزق عبدالرحمن يوسف بطاح 
 *‏ محمد صالح محمد 

محمد حسن أسعد يوئس : 
ج -فني انتاج خراطه مشاغل كلية 
الهندسة: الساعة العاشرة صياحها 
١‏ عبد محمود عبدالئبي خريس 

؟ خالد احمد علي الجوارنه 

- عنيسي عوض الذياب القصاص 

- خالد سالم الموسى ابو عراف 

ه -نزال طخشون حسن العلي 

1 -سامي عبدالله عوض حواري 

ا مصطفى حسن محمد غرأييه 

يرجى من الجميع الحضور فق المواعيد المحددهء ويعتبر 
مستنكفا من يتخلف عن الحضور وتعتذر الجامعه للذين 
تقدموا بطلبات لهذه الوظائف ولم يتم استدعائهم وتأمل 
الاستفاده من طلباتهم مستقبلا- جامعة الي رلك , 








مكاتب تجاريه في حبل اللوييده بحاجة الى سكرتيره دوام كامل ١‏ 


























| بيان الموجودات والمطلوبات لعمليات 
| الاردن 
كما في "٠‏ ايلول ١98٠١‏ و919١‏ 













































ك+كورلالاة (زبورم) 


كسما 


مناسية . : 

َك رأينا ان البيانات الحسابية المرفقة تظهر بصورة 
ايلول +8584 وولاة؟ وايرادات ومصروفات عملياتها ف 
| | المتعارف عليها المطبقة على اسسى مماثلة لما اتبع سابقا . 
+ تشرين الثاني ٠م4١‏ 

عمان _ المملكة الاردنية الهاشمية 


الى شركة جيكوبس العالمية 
عمان ._ المملكة الاردنية الها شمية 

تقد قحصنا بيان الموجودات والمطلوبات لشركة جيكويس العالمية في 
و5ا5١‏ وبيان الايرادات والمصروفات لعمليات الشركة في الأردن للسئتين المنتهيتين 
المراقية المتعارف عليها وشمل المراجعة الاختبارية للدقاتر والسجلات المحا 
عادلة مواجوداتث ومطلو 
الاردن للسنتين المنتهيتين 











بان الاإيرادات والمصروفات لعمليات 
الاردن للسنتين المنتهيتين 
في 8٠١‏ ايلول 158٠١‏ و 1و١‏ 


20 


3-3 
5 


4و١‏ و١‏ ل هلاو١‏ 
دينار دينار دينار دينار 
الموجسودات الايرادات لد ١‏ ال كل 
نقسه لق رقف 0 
3 5 5 المصروفات 
ذمم مدينسة 5٠#‏ و584؟ وؤز"#رتلم1 وَفَاتٍ فر 00 0 
5 شات١آا<‏ م١‏ ذوكءلا ا همموراءه 
مجموع الموجودات و #اوورةاما مبالع مد فوعة لشركة ١‏ : 
1 هن 22 م حم 222 2 يس العالمية 
المطلوبات المحدودة وهي شركة 
. حليفة قامت بتنفيذ 
ذمم دائنئة 50-4 || جزءمنالعقودكمتمهد 
من الباطن 2 دولا "؟ 9‏ كلا كرهة؟,١‏ 
| حقوق المركز الرئيسي 0 : 
حشوق . 3 مجموع المصروفات ١,549,0١8‏ ١#8,.اكم,و‏ 
رأس المال و ل 5-086 5 
حساب جاري المزكز ١!‏ (81جرمه) 0 لمصرو 97*55 158 
8 5 ا 
الرئيسي كر 






الاردن (شركة مساهمة اجنبية) كما في ٠‏ ايلول ١98٠‏ 
في ذلك التاريخ. لقد جرى فحصنا وفقا لقواعد 
سبية كم شمل الأجراءات الأخرى التي وجدنأها 


بات شركة جيكويس العالمية في الاردن كما في +٠‏ 
فيذلك الشاريخ طيقا للاسس المحا سبيسة 


دجاني وعلاء الدين 





















































منة 


42 





- الخميس 9؟/ 4857/15 


5 00 


اما اليوم فهي تشهد نقلة عميقة في مضمار التقدم 
والازدهار. فنجدها تضم بين احضانها مجمعا للدوائر 
الحكومية يشمل مكاتب للمجلس القروى واتحادا 
للمزارعين وناديا رياضيا ومكتبا للبريه» والى جوار 
المجمع تتكيء بلطف الوحدات السكنية الجديدة على 


سفح تل الاربعين ٠.‏ 

وكان للدستور هذم 
الجولة بين ربوع هذه 
القرى لتعكس متطلبات 
سكانها وتشاطرهم همومهم 
وطموحاتهم التي يرمونبها 
الى تطوير مرافق بلدتهم . 

© قرية الحراويه 

التقت الدستور مع السيد علي 
صالح عواد,» والذي تحدث الينا 
عن معاناة هذه القرية 
المحرومة من الخدمات» فقال: 

سكان هذه القرية عددهم 
نسمسة؛» وهي ادق 
القرى التي يتألف منها مجلس 


قروي الشيخ حسين» واقول لقد 
شملت خدمات سلطة وادني' 













- 
21170 


الاردن جميع قرى ومدن: الاغوار 
التتمالية ولكن قنريتنا] 
«الحراويه» ما زالت بلا 
خدماتء فلم يصلها بعد التيار 
الكهربائي » ولم يشملها التنظيم» 
والاهم من ذلسك نقص مياه 
الشرب فيهاء وخاصة في فصل 
الصيف حيث نعيش ازمة شديدة 
من نقص المياه2.وحيث تكثر 
الامراص» يقوم اهالي القرية 


يآخذ حاجتهم من مياه الشرب 
وحيث تكشر الامراض» يقوم 


اهالي القرية بالخذ حاجتهم مذ 
مياه الشرب من قناة الغور 
الشرقية اومن نهر الاردنء علماً 
بان وزارة الصحة نبهنت 
المسواطين بعسلام استكفتتتثال 
مياههما. لغايات: الشرب  :«‏ 


سافر مهنا الى لندن وسشاعدك 
كتسعد بالرصلج ونصارمقها - 

بالاضافي ف الاقامة اكربيمم 
في امفتادق مستطيع تأصيرفعى 






© ممدوح الغزاوي 
-رئيس المجلس القروي 


كما تعاني القرية من ازمة 
مواصلات» آذ لا تقوم الباصات 
بالوصول او.المرور من القرية» 
مما يضطر السكان الى السير على 
الاقدام مسافة * كيلو مترات حتى 
يصلواالى خط الشارع 
الرئيسي. 

وكذلك ينقص القرية عيادة 
صحية لمعالجة المرضى. ولو 
يقوم على الاقل طبيب من مديرية 
الصحة بزيارة القرية مرة 
واحدة في الاسوع لعلاج 
المرضى علما بان الخدمات 
الصحية تغطي مختلف قرى ومدن 
اللواء » ما عدا قريتنا . فنطمح من 


وزارة الصضحة سافتتاح عيادة , 


صحية في القريب العاجل لخدمة 
المرضى من شكان المنطقة . 


وتفتقر ألقريلة اكثئصدرشة | 


عندماتسألعن أسطاررملات العطل إل لسّتدن 
الرة اكقادمسم ستشعريبد عحشن محمسبي ... 





القرية » وباقي“قرى منظقة الشيخ 












ابتدائية» وذلك لتخفيف مشقات 
ومتاعب الطلبة الصغار فى التنقل 
والذهاب يوميا الى اقرب 
مدرسة ابتدائية لهم على بعد ؟ 
كيلومترء فضلا عن تعرضهم 
لخطر الحر الشديد في الصيف 
والبسرد القارس والمطر في 
الشتاءء والامل يحدونا بالجهات 
المختصة لرعاية اطفالنا 
الصغارء بفتح مدرسة ابتدائية 
للذكور حتى يتسنى النا التغلب 
على هذه المشكلة . 

والطريق الموصل الى 
الحراوية غير معبد» حبذا لو يتم 
تعبيد هذا الطريق لتشجيع وصول 
الباصات اليها المسافرين منها 
واليها بانتظامم.' - 

وهناك مشكلة النفايات فى 


مزهيد من ا معلومات اتصبل بوكيل 









































9ه جبرميمية 





مين ؛ حيث تتنائر هنا وهناك 
مما يؤدي الى وجود مكاره 
صحية مؤذية وريما تسبسب 
انتشار بعض الامراض التي نحن 
في غنى عنهالو قامالمجلس 
القروي بشراء سيارة خاصة 
لنقل النفايات من هذه القرى 
والقائها بعيدا عن التجمعات 
السكانية» لاظهار المنطقة بمظهر 
لائق وجميل. 
© قرية تل الاربعين 

عبطه عن متطلبات القرية 
واحتياجاتها فقالت: 

تفنقر قرية تل الاريعين الى 
العديد من الخدمات الضرورية. 
ومنها عدم -وجوؤدا “مكتبة”-عامة- 
وروضة للاطفال ومركز للامومة 


والطفولة» وتحتاج المنطقة الى 
اقاعة او صالة مغلقة للاجتماعات 


والمناسبات: وكذلك مشغل 
لتدريب وتعليم الخياطة. علما 
بآن فائدته كبيرة ويمكن ان 
تغطي خدمات عدة قرى. 
وف القرية صدرسة اعدادية 
واحدة للبنات وتذهب طالبات 
هذه المدرسة الى المشارع 
والشونه الشمالية لمتابعة 
الدراسة في المرحلة الثانوية» 
ونطالب المسؤولين بفتح صفوف 
ثانوية في هذه المدرسة. 
وفي المنطقة سد قديم يعتبر من 
اقدم السدود المائية في الاردن, 
وهو سه زقلاب, شرحبيل بن 
نه» وكونه يقع في منطقة 
سياحية الآ انه حتى الان لا توجد 
طريق فعيدة تصل اليه الا لآفتة 
تشير الى اتجاه الطريق اليهء او 
مظلات واقية من الحر للزوار. 
وهناك مشكلة السيرء حيث 5 
تصل السيارات العمومية الى 








بالاصافيٌ إلى 
عرقل ا 
وَالأثات 


هرق منطقة الشييخ حسين» 
وبالرغم من وجود ثلاثة باصات 
عاملة على خط اربه ‏ الشيخ 
حسين وبالتالي يضطر ركاب 
هذه القرى الى السير على 
الاقدام مسافة ثلاثة كيلومترات 
تحت حر الشمس او مطر انشتاء . 
وتحتاج المنطقة السى ملاعب 
رياضية يمارس عليها شباب 
اللقرى التدرييات الرياضية 
المختلقة . 

وكذلك الحاجة ملحة الى 
وجود عيادة صحية., يتواجد 
فيها طبيب مناوب. 

' كما ان هناك الكثير من سكان 
المنطقة لم تصلهم المياه ولا 
الكهمرباء بالرغم من انهم قد 


..قاموا بدفع“اشتراكاتهم منذ عام 
وبعض الاراضي غير 


مفروزة بحاجة الى من يعمل 
على تسهيل المعاملات. 
© القليعات 

السيه حمده شمسي الغزاوي بين 
لنا بعض الهموم والمشاكل التي 
تعاني. منها قرية القليعات2, 
فقال: 

تقع قرية القليعات في منطقة 
الاغوار الشمالية على بعد حوالي 
6 كم عن مدينةالشونه 
الشماليه مركز اللواء ويقدر عدد 
سكانها حوالي ثلاثة الاف نسمة. 
قسا ممست سلطة وادى الاردن 
مشكورة ضمن خطط التنمية 
لتطوير وادي الاردن باقامة 
المشاربع سواء كانت عمرانية او 
تنظيميسة فانشات المدارس 
ووحدات السكن لذوي الدخل 
المحسد ود من المسسزارعين 
والعيادات الصحية ومكاتب 
البريد وتمديد شبكات المياه الى 
جميع قرى وادى الاردن ولكن ما 
حصل في قرية القليعات لم يحصل 





في اي قرية حيث قسمت سلطة 
وادي الاردن القرية الى قسمين 
المنطقة الواقعمة شرق الشارع 
الرئيسي العام هو الذي قامث 
بتنظيمه وايصال الثتيار 


ابتدائية للذكور ايضا والمنطقة 
الواقعة غرب الشارع الرئيسي 
«وهي موضوع البحث» ان هذا 
الجزء من القرية لم يقدم له اية 
خدمة من خدمات السلطة العامة 
والتي نوهت عنها. 

فحتى الان سكان هذه القرية لم 
يحظوا بالتيار الكهربائي الى 
منازلهم ولابالمياه ولا 
بالعيادات الصحية ولا حتسى 
بتنظيم القرية والذى هو اهم 
خدمة للسكان رغم انه لم يبنق 
بيت واحد داخل منطقة الاغوار 
لم يصله التيار الكهربائي ورغم 
اننا دفعنا الرسوم المقررة قبل 
خمس سنوات: مضت . 

كما وائنا ننوه يانه للاسف 
الشديد لم يدعم طلباتنا هذه 


المجلس القروي التابعين له وهو . 


مجلس قروي الشيسخ حسين 


فايضا نوبجة له تساؤلاتنا إلم تكن , ' 
قريتنا احدى القرى. التى يتالفب, 


المجلس ؟ آلمانقم 
بالتزاماتنا تجاه المجلس من 
دفع الضرائب والرصوم 
المفروضة علينا؟ 
من هذا المنطلق فان سكان قرية 
لقليعات/ الجزء الفربى 
يناشدون سلطة وادي الاردن 
وسلطة الكهرباء الأردنية 
ومجلس قسروي الشيسخ حسين 
بننظيم القرية وايصال الكهرباء 
والمياه وبناء المدارس 
والعيادات فيه ولنا كل الامل 
والثقة في ان يراجع كل هؤلاء 
المسؤولين حساباته ويرى ان 
سكان القرية محقين في طلباتهم 
هذم وفق الله الجميع لما فيه 
المصلحة العامة في ظل حضرة 
صاحب الجلالة الحسين المعظم . 
© رئيس المجلس 


واخيرا حملت الدستور هموم 
المواطنين الى السيده ممدوح 
الفزاوي رئيس مجلس قروي 
الشيخ حسين والذي يضم القرى 
الاربعة المشار اليها (القليعات: 


:4ه | هج 






صم 


جه 


٠‏ ليصار الى تحويلها الى 


الحراوية» بصيله» تل الاربعين) 
فافضى لنا بهذا الحديث عن 
مشاكل ومتطليات هذه القرى: 
الحق يقال بان سلطة وادي 
الاردنقامت بانجازالطرق 
وايصال المياه والكهرباء وبناء 
المدارس وفتح الطرق» وايجاد 
مشارييع الاسكان الحديتة 
مشكورة على جهدها الكبير: الا 
ان خدماتها لم تشمل جميع قرى 
منطقة الشيخ حسين فقرية 
الحراويه مهملة في التنظيم الذي 
اعدته سلطة وادي الاردن ولا 
يوجديها شوارع ولاماء ولا 
كهرباءم فهي اشبه ما تكون 
مهجورة وكانها لم تكن تابعة 
لمجلس قروي الشيخ حسين. 
وتفتقر تل الاربعين الى مركز 
صحي وكذلك الحسراويسه 
والقليعات,» علما بان عده سكان 


هذه القرى ينيف عن اربعة الاف . 


نسمةء واقيم بقربها«.ه١»‏ 
وحدة سكنية حديثة: اصبيحصت 
الان تشكل جنا حا هاما من التجمع 
السكاني لقرية تل الاربعين: 'هذأ 
الجناح حي الاسكان الجديد 
يحاجة الى أصلاح وترميم بعض 
الاعطال الكهربائية» وانجاز 
مشروع المجاري لهذا الحي 
الذي يعاني من هذه المشكلة. 
كما تحتاج تل الاربعين الى 
ثانوية بنأت نامل من سلطة 
وادي الاردن 'اضاقة جناح ثالث 
| لمدرسة البنات الاعداذيه ودا 









التربية على رفع مستواها من 
اعدادي الى ثانوي. 

ويوجد في مخططات تنظيم 
القرية مشروع عيادة صحية لم 
ينفذ بناؤه نآمل ان يتم قريباء 
وذلك لافتتاح عيادة صحية في 
المنطقة 

وق القليعات والبصيله فنجد. 
اعمدة الكهربام مطروحة ارضا 
في هاتين القريتين وراجعنا سلطة 
الكهرباء بهذا الخصوص منذ اكثر 
من سنة لايصال التيار الكهربائي 
الى هاتين القريتين: ولم تسمع 
سلطة الكهرباء استغائثتناً حتى 
الآن . 

كما نطميح الى رفع مستوى 
المجلس القروي الى مجلس 
. بلدي ليتمكن من تقديم خدمات 
اكثر لسكان هذه القرى الاربعة 
علما بان المجلس تآسس في عام 
6 وتضم حدود تجمعات 
سكانية تقترب من ستة الاق 
نسمة 


مولن مفروشات ايت اثربيض عن رول مز 





عر ومو دبيشه ف سقشة مولت رم الوبه// لببيع باحر ل ةرو وم 


المتعره 


الع ون ع رع بوه الدعية 


0أدسان 





* “لوبهم 







































ولم يكف عن نزفه.. والآية الكريمة تتغلغل كانها 
السيف.. او سعف النخل حبا وشوقا داخل 


شراييني .. انا الظمآن .. وكلمة الله هي النهر الذي 


يأتي من السماء شهدا.. وانا الغريب .. لا احمل 
معي غير آية. 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم .. لكني التفت 
حولي .. فعن يميني عنق يتدلى من حبك ٠.‏ وعن 
شمالي محطات كثيرة للغربة تقف عليها اقدام 
العيات منلم .+ وين الوق ومن بت .+ الوجوة الذي 
احترفت الخو ف .. فكان كل حيا 
ل يتركوا أله الا الال ...هذه المساحة الضيقة من 
الحلم..ياعوايومه.. وقبضواعلى مستقيله.. 
وزورواله الصفحات التي ملأت عينه وعدا.. يوما 
ما هذا المستجير من الرمضاء بالتار.. والهارب 
من الماء الى الماءم.. 
هذا هو الكسان.. وانف علامة استفهام تقو 
لماذا.. ومن.. ومتى..؟ 
هي الخرافة اذن.. طائر المسافات التي لا 
تقترب .. وعين زرقاء اليمامة مقلوعة .. لا تبصر 
ماذا يخفي الشجر ! 
الانسان.. الحرية.. الوطن .. الزاد.. والحقوق 
اولا واخيرا.. تلك كانت هي الاسئلة التى حملتها .. 
وما زلت احملها.. قبل وبعد.. الى الآستاذ سالم 
عزام.. الامين العام للمجلس الاسلامي فياوروبا. 
محاكمات المتهمين في مصر 
قلت : اقمتم في 9 ١‏ ايلول ١941١‏ مؤتمرا لبحث 
حقوق الاتسان ... فما الذي جد على ذلك.. 
والانسان ما زال المنفي الفريب في ذاته. 
ووطنه!! كانكم لم تفعلوا شيئا سوى الكلمات.. 
والكلمة عندنا اطئان نصدرها؟ 
قال: انعقد مؤتمر حقوق الانسان في الاسلام في اليونسكو في ١5‏ 


سبتمبرء وقد اعلن في هذا المؤتمر البيان العالمي عن حقوق 
الانسان في الاسلام - نشرته الدستور كاملا. ٠.‏ وهذا ألبيان قد تم 


اعدادة من قبل تخبة من علماء ومفكري المسلمين وقد قؤيل” 


بترخناب ف كثيرامن الاوساط الاسلامية وغير الاسلامية. وقد 
اعلن في نهاية المؤتمر بيان ختنامي طالب بانشاء لجنة دولية 
' اسلاميه للدفاع عن حقوق الانسان.. وتنفيذ ! لما جاء في البيان 
الاسلامي, فقد اجتمع نخبة من الشخصيات الاسلامية في لندن» 
ووافقت على اختيار الرئيس بن بيللا ليكون رئيسا لهاء وقد اعلن 
المجلس عن قيام هذه اللجنة في بيان صحفي ؛ وبدآت اللجنة 
اعمالها وكان من بين بداية هذه الاعمال.. الأوضاع في مصر 
والاعتقالات والمحاكمات التي لا تستنه الى اساس دستوري ولا 
تعطي للمتهمين حق الدفاع» وبرفض حق المتهم الاستعانة بشهود 
لتوضيح موهفهء مما ادى الى انسحاب هيئة الدفاع المصريه 
كاملة؛ وارسل رئيس اللجنة الدولية لحقوق الانسان برقية مطولة 
الى الرئيس حسني مبارك «لم 
عربية» شرح له وجهة نظر اللجنة بالنسبة للمعتقلين 
والمحاكصات» وطالبه باسم حقوق الانسانء السماح لهؤلاء 
المتهمين الذين من الممكن ان يقدموا الى حبل المشنقة » أن يعطوا 
فر صة للدفاع عن انفسهم » وان يكفل للمحامين حق الاستعانة 
بالشهود لدعم مرافعاتهم عن المتهمين . 

هذا مثل اذكره لك لعمل اللجنة الدولية في ميدان الدفاع عن 
حقوق الانسان. وقد بدآت تنهال الاف الخطابات والبرقيات على 
اللجنة توضح فيها الانتهاكات الصريحة والمحزنة في كثير من 
البلاد العرب والاسلامية» والمجلس ينتهز هذه الفرصة لينا شد 
كل عربي وكل مسلم يؤمن يحقوق الانسان أن يدعم اللجنة» حتى 
يمكن ان يصبح لها تآثير على الحكومات التي تنتهك هذه 
الحرمات. 


حقوق الانسان .. في الاسلام 
قلت: كيف تريد هذا الدعم .. وانتٍ تعرف ان 
هناك الف عين على الانسان» والف شرطي يراقب 
بحذر» وبعين المجهر اسمه. . وبطافته » وعنوانه,» 
هما بالك بالاتسان الفرد.. وهو بلا ظهر يحميه .. 
وبلا يطاقة توفر له الخيز والامن..!! 
قال: بالتعريف بهاء ويتآييد ما تطالب يهء بآي شكل ممكن 
نتيجة لظروف هؤلاء والهيئات كل في مكانه.. فنحن.نؤمن ان 
حقوق الانسان في الاسلام ليست منحة من حاكم ومسؤول أو هيئة» 
فلا يجوز انتهاكها ولا التنازل عنهاء ان من ينتهكها يعتبر منتهكا 
لعقيدته ‏ لانها جزء من عقيدة المسلم الذي يرجى منه ان لايخشى 
في الله لومة “" .مان احمد بن بيئلا.. رئيسا؟ 
قلت : سبق سؤال.. سؤالا.. لماذا احمد يبن بيللا 
بالذات لهذها لتجنة .. بكل ما لهذا الرجل من 


محل للبيع لعدم التفرغ بدون خلو رجل_مع ديكور من 
الالمنيوم يصلح لكافة الاعمال التجارية الموقع : 

شازع الملك عبدالله الرئيسي ‏ صويلح 
المراجعة مع السيد يونس شراره تلفون 4 هةة؟ أو 
6 عمان. 











وكالة خداد للسياحة بالزرقاء 


تعلن بآن رقم الهاتف الجديه للمكتب اصبح 
1815م4 2 يرجى العلم. 

ملاحفئة : المكتب بحاجة الى موقلف مبيعات لديه 
خيرة قِ مجال السياحة . 





وانا الملم اوراقي.. وف القلب جر 0 


تنشر البرقية في اية صحيفة ' 











تاريخ نضالي مشر ف .. وعروبة صادقة .. هل لانه 
مثلا اضطهد وانتزعت حقوقه.. ام ان هناك 
اعتبارات اخرق.. 1 
قال : احمد بدن بيئلا بالذات اولالانه كمتاضل اسلامي كبير تزعم 
حركة حررت شعبا مسلما وحررت ارضا اسلامية.. وانه كان 
ضحية لانتهاك حقوق الانسان . كما ان الرجل ابدى استعداده لان 


يقوم بكل ما في امكانه من اجل دعم هذه الحقوق على المستوى 
العالمني وخاصة ف البلاد الاسلامية. 


هل فرنسا .. منبر المسلمين ؟ ! 
قلت : كيف يعقد المؤتمر في دولة اوروبية وهي 
فرنسا.. معنى ذلك انه لاتوجد دولة اسلامية قيلت 


ان تكون منبرا..؟؟ 


كان بودنا. . وكنا حريصين على عقد هذا المؤتمر في بلد مسلمء 
وقد تمت اتصالات ببعض هذه البلدان» وكل ما طلبناه ان تعطى 
منبرا حرا تنطلق منه كلمة حق.. لله.. وفي سبيل الله.. ولكن 
للاسف لم نتمكن من ذلك» فكان لايد لنا ان نعلن البيان العالمي» 
وتقرر ان يعلن بمناسبة بداية القرن الخامس عشر فلم يكن امام 
. المجلس الالندن او باريس؛ وتقرر عقده ف اليونسكو لما عرفا 
عن هذه المؤسسة من دفاع عن حقوق الأنسان.. وقد رحب 
المديز العام لليونسكو وخاصة حين علم ان هذا اول بيان عن 
حقوق الانسانء. يصدر او يعدء ووجدنا من الحكومة الفرنسية 
ترحيبا بعقد هذا المؤتمر وموافقة كاملة حتى ان رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة.. بعذا برسالتين الى المؤتمر يرحبان بعقد 
المؤتمر على ارض فرنسا.!! 

قلت: تظل القرارات قرارات.. حتى تجد 
تنفيذا.. فاذا كانت اللجنة مثل باقي اللجان 
الاسلامية التي لاتفعل شيئا.. ولاقيمة لها.. فهل 
ستفعل اللجنة شيئا جديدا او انها ستقوم بزيارات 
لبعض الدول التى تعيفه ان اسان ختارج 


الزمان والمكان.. كظل الجدار؟ 

قال: اننا نرجو.. ونتمنى وندعو الله ان يكون ذلك ممكنا. ان 
اللجنة على استعداد ان تسافر الى اي بلد.. ولكن هناك عقبات 
كثيرة انت تعرفها!! فهل تسمح :بعض الحكومات بذلك املا.. 


الدعنيم الاعلامي .. 

قلت هخ ان الصحافة صدك: .قلا خبر.. 

ولا كلمة عنكم كانكم القادمون.. من من الواق 220 
واق ١٠٠و‏ ان الصحافة بحسها قد عرفت ان الاف 
اللجان تكونت ولكن بلا قيمة.. او انكم امنية او 
حسن نية .. والنار كما يقولون محفوفة يحسن 
النيات . 

قال : ليست لدي شكوى ضد الصحافة والصحفيين» واعتقد ان 
اخواني المحفيين هم ايضا يحاولون ازالة العقبات التي تعيق 
الكلمة .. فلا يمكن ان تنطلق كلمة الحق .. او ان تشيع الأفي ظل 


قلت: دخلنا الباب الشائك.. والممرات 
الملغومة .. فالعود احمدء ما دمنا في نطاق الحديث 
عن اللجنة .. فهل من علاقة وطيدة بين لجنة حقوق 
الانسان ومنظمة العفو الدولية.- 
اللجنة. الاسلامية .. والمنظمة الدولية ! 

قال: جاء في البيان الختامي الذي صدر في نهاية مؤتمر 
باريس .. ان اللجنة الاسلامية الدولية ستقوم باتصالات مع كل 
المنظمات والهيئات التي تعمل ونعني بشكل خاص منظمة العفو 
الدولية لاهميتها . وبناء عليه فقد تم اجتماع بين رئيس اللجنة 
احمد بن بيللا والامين العام لمنظمة العفو الدولية وقد رحب 
الامين العام لمنظمة العفو بقيام هذه اللجنة معتقدا. .ان لها دورا 
مهما يمكن ان تقوم به. 


0ك 


١‏ عرزيع دليف 








0 كرا لوانية 


غب في نو 


نوع ةقدو . عدد ؛ شريطة أن تكون لديهم خبرة 
سابقه .6 سنوات ويحملون رخصة مركبه انشائيه والراتب 
يحسب كادر الشركة والخبرة والكفاءة. 
الطلبات خلال اوّات الدوام الرسمي لمكاتب ادارة 
اله (قسم الموظفين) ء الكائنه 0 الدوار الثاني -شارع 
الشهيد منصور كريشان (المعتصم سابقا) 
تقدم الطلبات اعتبارا من 8:/7/ ١58415‏ ولمدة ” ايام 


المدير العام 
المهند س ماجد الكيلاسي 








ا لع رسص سس سسه معحعيه يع 





قلت : ان منظمة العفو الدولية نفسها قالت ان عدد 


المضطهدين في بعض البلاد الاسلامية يفوق الوصفء 


فماذا 0 فاعلون ازاء هذه الحالة من الحقوق 
المغتصبة ؟ 


قال: : ان كل ما يستطبع ان يفعله المجلس الاسلامي فى اوروبا 
ككل هو المطالبة باحترام جقوق الانسان» وهو بذلك يعمل على 
كشف الجهات التي ننتهك هذه الحقوق» ولو كان هناك صحافة 
هزه كان دور المجلس اكثر فعالية وصوته مسموعا اكثر. 


: انك بذلك تفتح النار على عواصم معينة 
ود تك ا بيك ا 0 
يشتركوك تمارس. قضيتك لانك ذكرت الاسماء 
بالتفصيل . 
قال : انا لا احمل نارا ولكني اجتهد مع اخواني في توضيح حقوق 
الانسان في الاسلام؛ شعلة الاسلام التي تضيء .. وتبني للانسان 


حياة كريمة حرة تليق بادميته وكرامته التي اسبغها عليه 
الخالق. 


قلت : اذن ليس دور المجلس الاسلامي دورا دينيا 


ولكنه ايضا سياسيسا.. ومتكى انفصل الدين عن 
الدنيا.. 


0 المجلس دور أبتلامق ويشمل التربية والثقافة . 


والسياسة والحكم.. انه اسلوب للحياةء قلم يترك الاسلام شيئا 








من شؤون الدنيا والاخرة.. 
يعرف ذلك .. . 
قلت: كم عدد المجالس الاسلامية في اوروبا؟ 

قال: هناك المجلس الاوروبي. وهذا المجلس يضم منظمات 


وجمعيات اسلامية على مستوى اورويا وكل هذه المتظمات 
تشكل المجلس الاسلامي 


حتى الجزئيات الصفيرة والكل 


قلت : اذن لايد ان اموالا طائلة تصل اليكم ؟ 
قال: ابدا فليست هناك حكومة اسلامية واحدة تساهم معناء 
ولكن هناك افراد ومنظمات اسلامية يهمها شان المجلس» فكيف 


تريد من بعض الحكومات ان تدفع.. واترك لك باقي, 
الجواب....!!! 


قلت : وكيف يتم انتخاب الامين العام .؟! 


قال: هناك جمعية عمومية تمثل المنظمات الاسلامية» وهي 
تختار اللجنة التنفيذية التي بدورها تختار الامين العام للمجلس, 


القد س.. وقميص عثمان! 


قلت : بقيت القدس» قميص عثمان . ٠.‏ فهل انتم مثل 
غيركم تبكون عليها وتذرفون الدمع.. 8 1 
دعوة جماعية ملحة تقومون بها للوقوف مع القد س 
في محنتها في مساجدها وكنائسها. 


قال : القدس هي جزء من الاسلام لها خصوصية.. هي اولى 
القبلتين وثالث الحرمين ولايمكن لمسلم ان يكون مسلما ان لم 
يعمل: على تحرير القدس. . فتحرير الاراضي مهما كانت 
مساحتهاء لا يسقط واجب الجهاد الذي هو في عذى كل مسلم من 
اجل العمل على تحرير القدس أما ما تشير اليه من دعوة ال 
الجهاد فالجهاد احد المباديء الاساسية للاسلام. . وهذا مقياس 
يقاس به الانسان نفسه ! 


قلت : بقي الانسان نكسه .. 
قال: : اكرم خلق الله جميعا هو الانسان» ولقد كرمنا بني ادم 


وقول الرسول الكريم «لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل 
امريء مسلم بغير حق من ذلك تستبان قيمة الانسان وقدره» 
ومن هنا ترى مدى الجرم الذي يرتكب عندما تمس هذه القدسية 
وهذه الحرمة. 


قلت : لم يسق شيء من الكلمات .. لكن السيف 
شيء والكلمات شي ع اخر..وشتان بين تلك 
وذاك.. والعطش الأسلامي للحقوق التي توّخذ هو 


. عطش حقيقي ينيع من الشجر والارض والذات. 


ولكن:.: يبقى المجلس مجلسا. . اذا لم تكن الكلمة 
تعني شيئا ما. 








عمو سي بعس سوم صو يض ماله كط الريك وك بجت لبد ميرد وه 0 


1 





ا مركن 


الجتمل "حيطي * 3 
.التوترات العاطفية الى ذوبان ؛لاتنسى ان تشراك 
إواذا حر كيده متدرم ابر د 

ترضىاعنه. . 

:لقو ر عه 

٠“‏ عالج الخطأ برو ح الضيْر والتتنامع و: ب “التو سع 

بالاعمال فوق اك الما لية الا تشم أ 

مظهرك أثراى الأخرين” 5 

الجوزاء +غ:» 0 

استغلال جيد: لمرحلة -.هنيئة :في حياتك و أتصحك 

باستثمار أرادتك الفردية د الخظ إِيقدم لك فرصة 

١ احيدة‎ 

السرطان عع 

الشرور والوضتى من :وواء دوك المونا سي 

+والمصاربات الى جانبك لكنك تواجه صعوبات في 
لنواحي العاطفية . 


الاسد ا + د 














و اميه 84 11 
المغرب سس 5,155 
العشاء م ا 0 


مع مراعاة فروق التوقيت 
في الاقاليم الأخرى. 





تضطر له. , 

العقراء ع 

تحصل على تأييد ذوي 

ربحا من شخص مرموق - المشروقنات الوهمية 

تستغرق منك وقنا غاليا. 

الميزان «<ا» 

لاتستخدم الطرق المنفردة في عرص الافكار وقد 

تواجه التحدي دون ميرر -المال ليس الوسيلة 

:الوحيدة لحل المشكلة . 

العقرب +« *. 

الشهرة. تسبب لك بعض المتاعب ولكنك في الوقت 

نفسه تكتسب صداقات 'جديدة » كن منطقيا مع نفسك 

في النواحي المالية . 

القومن ##+» 

..لا.تفقد اعصابك فالحق إلى جانبك والجميع يعزف 

ذلك ولك النصر. 7 

'الجدي 8#« * : 

ليس من الحكمة مخالفة الشريك ابحث عن أمنية 
مشتركة لافكاركما . أنت بحاجة لمراجعة كافة 

الموائف. 

الدلو #*» 





طوارى» الدفاع المدني سسا ووو 
شرطة الفجدة اس 89311 
59# 6؟ب؟ا 
شكاوي التموين كلارلد 


ل لك 


لا 0 
تارف 


؟علاكمة 





السبب لارتيادك مواقع الشبهات ‏ قد تيدي رأيا 

يضاعق ١‏ ت ويثير الطرف الآخر. 

الحوت ++» 

تشعر: بالندم لاتقطاع حبل الود بينك وبين صديق 

.. قديم -هذه الخصومة ليست الخاتمة لازال البيت هو 
حصنك المتين . 





كشف البوع أن الوكت كذ برقك دون اسبار أ 
لاعمال المكلف ايها -لا يزال إلسفر ضرزوريا وقد / 


ي النفوذ واراك أيض تنال 


أبت ضحية تفسير خاطيء أو شهادة زور لكنك ١‏ 


. معدل أسعار العملات 


العربية قي سوق الصرافين 
ليوم 1١35817/15/58‏ 
ريال سعودى. 0 
ليرة ليناتية ا سس - 7 7 4« 
ليوة سورية براه / مع 


دينار عر اق سس 7 8 ك5 اكاك 


دينار كويتي سس 1781 / 111178 
جنيه مصريل ال و رضن 
ريال قطر ست ؟ ,182 / ,وهو 
درهم الامارات فرعو/وهة 
ريال عمافي سسب ٠٠١-5057 ١١ ٠ ١‏ 


الرصيفة سس محمد علي حجاج 
الزرقام طارقٍ الحجاوي 
مخدود فود 3 

الرمثا سسسب راحات زعيتر 
ارية. سسسب مظهر الحلبي 
الكورة سلب وصفي عليان 
اجديتا يسام الفلاح 
جرش موسي محمد مصلح 
عجلون سمس فرح الريضي 
السلط سسسب عبدالرحيم الحديدي 
تبيل الهرش 

محمد بشتاوي 

فواز كرادثه 

مصطفى علاوي 

زاهي الحسن 

محمد الزرقان 

أحمد جاموس 

الطقيلة سس محم ربيع 


8 المتران : سو مان الطالي / القديساتي. / صني قرفة عجارة عمان / يفون 81871/1809107٠‏ 


دمرة السرق ‏ لبي اسي الآريما" السوائل 5 ) / 15215 


بلقي حركة اسمار الاسهم المقد ارلة على التسو الذالي  :‏ 
اسم الس ركس سسسة | ألشيية وه الاسهم حبجوالتايل سصشر 
الاسسية | الستدايلة بالديطر - الاقساج 


الننها أللمه التعرع 020 
1 21 100 
5 ميل ام 
30 لد 

1 

يفا 


2-7 ات 
المركة الارد ية للاوراق اللي الاي 
الطأنسن الارهسة ١‏ 2.20 0 لم1 
التامرن الماية 7 يك 
الاره دية الفرسية للامين 1 : 1 
للد 1 5 0 
رم 
000 
0 
اغي حملن 
المربية للاستغار والدجاره الدوليه حر؟. مرك 
الثارلات والاساشارات المالمية 508 
المرامي والد ومن 0.0 افق 
دار القمب للسحلقة والتمر ٠١.‏ اث 8 
مكتب اتماد اصماب الكرا جات د كنا انل 
العطوط اليحرية الوطهة ٠0د‏ 1 000 افر 
الآنط* والاسشمارات المريية 0 الهلرم 
الآلمان الارددية ١‏ 3 000 
المربوة لستلمة آلا لختموم 5 لقلال 
المربية لتسنيع وتجارة الوق 00-6 ٠.‏ لكر 
السداعية التجارية الزرامة ٠.‏ ره 
السدائنات القيطاوة المربية افد 
دار اله وا* للتضدمة والاستثماز 1 لك 
“اس لصياعة الشقرات ٠.‏ . - ' 2 
مصاع الاجواح الاردحة... 5 
صاتع العرف الآره دية 
دصابع الزجاج الاره نية 
صابع الوق والكردون 
مداجم الفوسفات الارد نية 
الارد نية تصناعة الاناييب 
الديافة الارد دية 
السداعات الكيطوية 
الارد نية لصناعة الجير والطوب 
ألعربية لصنامة الادوية 
مصفاة اليترول الآرد نية 
صاب الاسلث الاردعة ان 0 -لهار؟] اللبار؟1 


الاخلان 


ا 
2 
لفان 
ا 
هارم 
1 
ا 


لين 
ار 
0050-0 
1 
10 
ار 
للعرة 
لنعية 
ينانا 
كر 
ار 
قار 
” 
وار" 


يكنان 


عرفاتف 
لكل 
لمر؟ 
ارم 
ركم 
ره 
اننا 





اطى شمر أهفى شمر مسمسسر ‏ سمراشر سصرآخر عدف 


عرض شرا" عرضبيج الصتر 
للم ا 


لني افا 


فيه 





ع الح حم اب هر عه سرامن 


وعمير 


امعان العملات الاجتيية 
كما أغلنها البنك المركزي 
ليوم ل 


دولار أمريكي سسب 548 / 117 
جنيه أستر ليقي سب 418,١‏ هرم 1د 
مارك الماني, 00 
فَرنْك سو يسر سسب ١ / ١1/7‏ بغار 
فرنك فرنسي. 2 
اليرة تركية. رم 
بازيتا أسبائية لعرعم 
لير أيطا لي. 9 
لكل ماثة, 


عمان 
العربية الكبرى 7781141 
0 هالة .١٠رؤزوبو‏ 
الدولية ‏ 357574 
فلسطين ‏ 551+ 
الصقام 4 4.6ب 
. السخن 
الاندلس * الرضا 
بيروت 
العودة 
عجلون سسسب عجلون الجديدة 


الشونة السعيد . 


ديرابي سعيه سس دير ابي سعيد 


الكريمة سلوم 


المشارع الشلبي . 
الحصن سويدان. 


جرش جمعة 
التلظ عاشور 
الكرامة 

اعناية 

إنجه 

الطاهر 

الشهياء 

معان الجديدة 

الشفاء 

الخياط 


ماه | ]احجان 


5 


© إاها ع اهن حاعا-اء اداع 
1 - 


د 























طأعاب | ذزة| | ١‏ 


ُّ 
3 


ا 


واحد وثمانية آأجرف: 
الفيصني ء ميلاد عباسيء محي المدين 
جبيب؛ محمد اليماتي » حسام سنقرطء 


خائه أبو العوضء ابراهيم الفاعوري» 








الطائرات القادمة 
5 القاهره النصرية 
فويه الققبه عاليله 
0 القاطره عاليه 
© متسس حدم عاليه 
5 سس سس دمشق عاليه 
8 سس الظهران عاليه 
0 الكويت عاليه 
- 4,5 سسب.. رأص الخيمة دبي عاليه 
0 دوحه بحرين عاليه 
يسم بيروت عاليه 
014 سسب الظهران اترياض 


للك سس العويت للدي 


5 طرابلس الليبية 


200 الكويت الكويتية 


ا العاهر.ة المصرية 
سس هلسنكي بر لين اتينا 
الفلندية 

وى لسلس سب العقبه عاليه 
0 العقبه عاليه 


البرنامج (١‏ 
برنامج العام 
4 لسسيي-ه القرآن الكريم 
+ 298 مسسسسس رسوم متحركة 
2 كرتون 
ره مغامرات السندباد 
0 سس شت الشريف لويو 
5 مواهب 
06 امتتع وب إمتر اه السام 
ل المرأة اليوم 
ديم الاخبار الاولى 
سسب التهمان الأخير _الحلقه 

202 


مسرحية عربية 


3 


م م حه؟ اط 
| ع 
داأ عا |4 








عإداطاعادا-ايم 




















هاع] لم ] حاعاء || 
لل لل يكن 


ابراهيم مصطفىء عماد زكرياء خالد- 
سعيدء سمير مولودء ياسم مرادء 
محمود سعدء ابراهيم بوزيني؛ محمد 
خلسوصي: اياد العوايشة, حسن 
عبدالرزاق» فادي يذَرء عمادء زيادء 
جهادء خلدون اسعدء اسامة؛ ميء 
ماجد؛ عمء خال» سدء خبء جدء أخ, 
أب أمء ع ل رءمء سء و زءيء 


و8 
0 
فلرة 


68 سسب امستردام بيروت 


و 


9م سك بيروث الشرّق الاوسط 


القاهرء عاليه ١1٠١‏ سسسب أمستردام تيويورك 
الندن عا ليه 5 عاليه 
لندن الب يطانية . د لايق لل القاهره غاليه 
١1,57‏ سسسب جئيف زيورخ 
السويسرية 

م لسجنيف بروكسل عاليه 
10 لسسدّسه مدريد كزايلانكا 


الهولندية 
روما عاليه 


0 انس نيويورك فيبنا عاليه 


المغاذرة., 30 


6م 


#ويه يفت يع قرالفورت لك 


> 
511 
9 


أو 


40٠‏ سسسب بيروت الشرق الاوسط وم 


0 


* موفق الصلاح اثثاء العمل بمسلسل 


افقي : 


3 غالييه 

ا باريقى لِندن عاطيه 
“0-0 لسسسم الوقفض الظهران 
الشيودية 
العقيه عالليه 
طرابلس الليبية 
. الكويت الكويتية 
الالمانية 2 القاهرة المصرية 
دمشق عاليه 48 سسب بيروت لأرئكا عاليه 
١‏ الكويت عاليد 
القاهرة عاليه 
بغداه عاليه 

ابو ظبي دبي عاليه 


بغداد غالميه 
القاهره عاليه 
يعداد عاليه 


القاهره عاليه 200 


بيروت عاليه ' 0500 
العقيه عالليه 0 
القاهرة المصرية قارة 


روما عاليه 505 





البرنامج الفرنسيٍ 

الاخبار بالفرنسية 

سس الاخبار بالعبرية 
سس واحه بالمليون 
كوميدي 

كنجز كروسنج 

ري الاخبار بالانجليزية 
6 سس فيلم الاسبوع الاجنبي - 


> النقمان الاخخير. _ دعنوآن «صورة مزدوجة»-” ' 


























الخمايسة / ال 


١‏ بطل اسلامي شهير . 1 عمودي: 


؟ -اسم علم مؤنث» نوع سيارات. 
* -فاكهة الصيف؛ سثم + منصب عثماني 
61 معكوس. 0 9 
٠‏ * من الطيمور + أنت بالأجنبية 
معكوس . 5 
م حرق + اسم علم مؤنث معكوس. 
للتعريف. 
-أسه الله وآسد رسولهء من الطيور. 
عاصمة ذولة اسلامية + من الورود 
معكوسة . 


١‏ -اداة كيل؛ أعطي معكوسة. 
؟ دمن الحشرات معكوسة؛ يبسوم 
مبعثر . 5 
؟ حافظ الصورء أرز مبعثرة. 
؟ - مدينة اسلامية عريقة معكوسة. 
5 -للتآوه + بمس مبعثرة» من الحواس 
الخمسة . 0 
١‏ - للدمني + يرود معكوسة. 

. 7 -اقترب + أحد الوالدين معكوسة. 
+ ديعالج + أحد الوالدين + حرف 


4 العذراء معكوسة + حرفء بحر جزم. 


معكوسة. 


بندوره -٠6٠0-595٠165اءياذتجان‏ رفيع 2,14١.5٠‏ 
بطاطا ١6+5٠.‏ كبوسا صغير ٠‏ 16-١٠19اءكوسا‏ 
كبير 27٠١-1٠٠٠‏ خيار صغيز 250٠2 ٠...‏ خيار كبير 
٠‏ -+3١اء‏ فول اخضر ١٠١٠‏ -٠84ء‏ فاصوليا 2٠‏ < 
٠‏ 5 سلق” +1٠‏ ٠اء‏ سبانخ 4١3-٠0٠‏ فلقل حار 
٠206‏ ء فلفل حلو..4ب850ء ملفوف 11٠.‏ 
-٠١اءزهره‏ .2-035 - >1٠‏ بازيلا ٠٠5-+٠5١اءيصل‏ 
تاشف بلدي .١.١٠1-١8ءبصل‏ احضر ١٠١١1-١٠8:+ثوم‏ 
5+٠‏ -٠.5+8ء‏ جزر 18-0 70٠ء‏ بيصل ناشف مستورد 





-.50-158١ءموز 0-55٠‏ 580ء موز من المخمر ها !1 - 
14٠‏ تفاح ياياني 4٠٠‏ + 5 *: تفاح امريكي +015 - 
٠ ٠.'‏ هء تفاح دبل ردا٠‏ 55 ٠.‏ 56 » تفاح ستاركن ٠‏ 508 - 
٠٠؟ءتفاح‏ جولدن +٠. 505٠‏ ؟» تفاح افريقي 1485٠‏ 


و.. 5 بلانسيا عادي +5١ء‏ برتقال شموطي 
بانواعه م4 ؛بلانسيا مشمع ١٠٠١‏ ١17ء‏ ليمون 
:ا لإياء لإادىءورق دوالي 24.5٠‏ ملوخية ٠٠‏ م6 





:42 بقدونس بالضمة +بلء كزيئره بالضمة ٠‏ للء 


فجلٍ ٠‏ ل 





9 
بندوره ٠٠ ٠.‏ -0٠15ء‏ باذنجانَ عجمى ١٠١5؟دءلاقواء‏ 
فيفل حلوا٠‏ 7+ -550”ء فلقل حارا٠ »5٠ ٠-157‏ فاصوليا 
١540-٠‏ فول بلدي 1٠‏ ٠١٠ء‏ بطاطا مستورده 
1١8٠‏ 5ك يطاطا بلديه ٠.-5١٠ماءزهره‏ ١٠١1ل‏ 
ملقوف ٠-3٠٠‏ ل9ء خيار كبير 217٠-16 ٠‏ خيار 
صغير >5٠ *8٠‏ كوسا كبير 4٠+‏ + 6» كوسا صغير 
50-7اءبصل أخضر ١ 4١‏ مء بصل ناشف مستورد 
37+ 14ء توم ناشف ١-57٠١‏ 40 ثوم اخضر 1+٠‏ - 
٠٠‏ 5ع فول غوري 6 -٠5ء‏ يصل ناشف بلدي 1١٠١‏ 
ء سبائخ ٠4--50ء‏ ملوخيه 5٠٠‏ -.*5ء سلق مده 
+5: فجل 2100-11 خس للواحده 5٠0-8٠١‏ » بقله 
0 -*ء برتقال بلنسيا مشمع ١١18٠١٠-7١ ٠‏ برتقال 
شموطي بانواعيه 1797٠‏ .م 9١اءليمون‏ ٠95١1م١15ء.‏ 
حمص أخضر -15-٠15ء‏ تفاح جولدن 9.2.52٠١‏ ,2 
تفاح ستاركن ٠+‏ 5؟ 18٠-‏ تفاح ديل رد 7٠٠‏ -١٠78ء‏ 
موز 55٠‏ -8؟5ء لوز اخضر فرك +185-١٠١٠ءلوز‏ 
اخضر عوجا ,5-.-5٠.١ ٠‏ جزر .355ل -٠١٠اءورق‏ 

دوالي حتامءكة. 
الاصئناف غير الواودة تخفع لاسعار عمان 





حح | ريسيس 010010103 
كوسا صغير ١1١٠‏ 4 '#نوسا كبير ١.1‏ 4 » خيار 
صغير ٠‏ ه؟ -0٠٠”7ء‏ خيار كبير 1٠‏ -+٠٠٠1ء‏ فاصوليا 
4٠٠ ٠‏ سيانخ .٠+؟15-.ملء‏ فجل 25٠٠.1٠١‏ 
زهرم .٠315-١.+١1ء‏ ملقوف ٠21ل‏ مبموء بطاطا بلدية 
4-+8٠ء‏ بطاطا مستورده ٠‏ : 
580ء يصل احخضر لراامء 





1 | 1١١ هء فول اخضر‎ 50-57٠. -4هءثوم تاشف‎ ٠ 


٠مء‏ فول اخضر ٠-1١4٠.‏ م فلفل حار 2545٠١-65 ٠٠‏ 
فلقل حلو ٠‏ 6غ ٠٠-‏ 2 جزر 1١٠٠١59٠‏ ء#حمص ١.‏ 
ملل كءموز 58-5 تقاح امريكي #اقمميقء 
تفاح افريفي ٠‏ 440 تفاح دبل رد 51٠.‏ .-.*5؟ء | 
تفاح جولدن, - - 95 تفاح سشاركن الوم مااع 
ليمون ١18٠-15٠0‏ برتقال شموطي بانواعه 1١٠١‏ 
- 5 ؟ء برتقال مشمع بلنسيا - ؟؟ + ٠‏ ؟» يرتقال بلنسيا 
بلدي ١٠14-١٠15ء‏ جريب فروت 1٠١ هلقبء١1 5١-1٠٠١‏ | 
27٠ -‏ ورق دوالي »48١- 4٠١‏ ورق دوالي قرقشاني , 


ال-٠‏ ءلاءلوز عوجا - 20-96 ”27# تعنع وبقدوتس 1 


وكزيرة بالضمة ٠3-16 ٠-‏ واغم 2429. 
الاصناف التى لم تذكر تتيع الى اسعار عمان. 





4 ممثلة مصرية مشهورة. 


البواخر الراسية ف ميناء العقية 
اطلسلمب«ااي ا 
كنارويئما 


لجس تيور 

شاران 
فيشازإفب وا 
يبسيسا 


بندوره .٠؟؟5+٠95١ءباذنجان‏ عجمي ١٠١0-5١هاء‏ 
بصل ناشف 2.4١ ٠١ ٠‏ يصل اخضر 5-١-1 85 ٠‏ آاء بطاطا 


بلديه ٠5١1-١٠7١ء‏ حجزراصفر ١9٠0-1١6٠‏ خيار كبير 
15٠‏ ٠-4١اءخيار‏ صغير ٠‏ 55--٠59ء‏ فلفل حلو ٠‏ 28 ب 


"5. “ع٠ ءقلقل حار ٠.٠ه-١٠4غعء قاصوليا‎ ٠ 
كوسا صغير ١٠215-.٠17٠ء ليمون‎ 7٠١ - ٠١ كوسا كبير‎ 


75٠.0 زوم41١١-15٠١ فول بلدي‎ ١7+15 ٠ أصفر‎ 


1 ٠4ك5ء‏ حخس للواحدة ١8ء‏ بقدونس بالضمة 21٠١‏ ودق 


دوا +« #اسوي زهوه يضام 1 لست 


2170-4 شمندر 2192-14 فول اخضر 29 


و 


الاصناف غير الواردة تخضع لاسعار عمان. 










































































0 
الصفحة الحا 
















ما اكبر همومك ايها الاتنسان 





ايوم حافل بالعمل.. مثقل 
بالهموم والمتاعب اليومية.. 
فالاطفال ما عاد يرضيهم 
| الحال.. ؤما عادت الدراهم 
| القليلة ترضي طموحهم.: فحين 
| لا يرضيهم العطاء ينظرون اليك 


| والهب.. والكبسريام 
! والبراءة.. والرفضى.- تلك 















| وترتفع عائيا لتعائق الآفق.. 


]ا طمو الصغار.. قحكايات 
| الجدة... اصبحت بالتسبة اليهم 


| خرافة.. وحكايات لا يسمعون 













| النكات .. لانه لم يعد لديك وقت 


| الوقت لرواية الحكايات. 









| الحياة الكصريمة.. 















ا ليواصل طريقه في اليوم التالي .. 


أ| المتعبين نساء ورجالاان قال 













يلتقي بهم الاساعات معدودة فى 


| لان العطلة الاسبوعية اصبحت في 
| كثير من الاحيان تكرس للاعمال 










| العمل لتامين مواره جديدة 
] للاسرة. 












| ان نسيت نفسك ساعات اما 










أفرن الخبز..اعذرك ان أصابتك 
إ[نوبة قلبية وانت تقف عند 
| اشارات المبسرور.. وعنيد 
محطات السر فيس 










رائع .. تنام فيه حتى السابعة 
| صباحا.. وتشرق الشمس وتقف 









| ألى كل المتعبين امثّالك.. 












|أوحولك سيكون الاطفال. 
| ولكنهم يبتسمون ويقولون لكم.. 












تعبكم مستقبلا رائعا. 














ديثار أردتي طلس ديتاراردتي 
6< مرجم 
لالم لمتححة 
ةو 
قا 4م 55١‏ تعمجو 
























60م لمزمع 
رمسم مدع 
31 لفقنا الالا؟ 

















كه كاطعير 


قائمة المتاجره والارياح 


تلسس > ديتاراردشي افلس ديتار ارباتي 











كع ا عكوميجم 



















همك مفيووجر 





د 0 







اللو لوحتو 


لمكع الى م مط للتحووجر 






1 : 







1 


' ا لحمد ساتمكدع 










1 
1 الل اجبوع 
1 9 
1 
7 
1 
1 
0 
3 
5 
1 
5 
3 
3 
8 
1 
3 
5 
0 
0 





ية عشرة - ال 


وح سس 0 


'المتعب.. تآوي الى فراشك بعد | 


| بعيون فيها الكثير من الغتاب | 
العيون التي تحدق في جبينك ١‏ 


وما عادت الحكايات تكفئ |! 


| متها الا القليل النادرء قما عاد | 
ألديك الوقت لتروى لهم 
| مشاهداتك اليومية.. وبعض | 


]| للمشاهدات.. ولم يعد لديك | 


| فانت ايها العامل المتعب.. | 
| ربما تعمل في اكثر من جهة | 
| لتؤمن لاسرتك ما تحتاجه.. أ 
| ولبيتك ما يريده لتضمن لهم أ 

وابحسة كك 1 
| المتصب بعد ذلك المشوار | 
| اليومي.. يحتاج الى المراحة | 


إصدقك إيها المتعب.. وكل | 
| احدهم بانهلايعلم لون عيون | 
| طفله او حتى في اي .صفوف هم.. | 
| حتى لون بشرتهم.. فريما لا | 
| كل أسبوع وربما في كل شهر.. | 


| الخاصة.. او لزيارة الوالدين | 
| وفي معظم الاحيان تضاف الى | 


|.اعذرك ايها الانسان.. ايها ا 
]| العامل.. ايها المتعب.. اعذرك | 
| طوابير السرفيس وامام شياك | 


ا .فيس .. وف انتظاو-' 
يوم العمالل لتستريح وتشعم بيو م», 


| ولو لمرة واحدة ف السنة تنظر | 


: وسنكون | 
مثلكم .. ولكن ريما لايكون تعبنا || 
متسل تعبكم لانكم ١‏ ستطعتم ان |) 
تصنعوا لنا من صبركم وكفاحكم 


تريز حداد .| 


المنتهية في ١‏ كانون اول ؟ 114 


خا ل د ير 
صبافية :ريس ماج 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان 


تعلن قيادة سلاح الجو الملكي الاردني عن حاجتها ألى منقذ 
سباحهء على الراغين في العمل مراجعة قيادة سلاح الجو 
الملكي الاردتي .مديزية غندببة البطارات خلال ساعات , 
الدوام الرسمي مصطحيين معهم الشهادات العلمية والعملية. 

















































































































أن لاتزيد 
الواحد. 





خضاتة 
العاملة . 


الفترات المذ 





اهمها : 


الشهر الرابع 


الامومة - 


االجمسس يناك 
البوسسيودات التعاولة 


لخميس 





كورة ايضا. 


من الحمل. 


العا الصمسد وق .+ 
العسلات السوجود »في (جكاتونكول 1د 


أل مم عد بيه 


بسو الموجود ات المت لوقه 


الامستصسياة 


حمس الا تم لاله 


الوهسودات الثابخسه 


ماقي سسوم السوجود لت الثابته. 


الموجسسود ات الالحسرن 


: امينساتكفالات نقد؟ 





والخسائر عن 


سا0 


جيمنسات المسسلاتك 


تكلنة العسلات المسامية 
شتريات المملات خلال الخثره 


يضاف صملات أ جنبيه في 1م انون تائي 1.1 1 
يتزل الحسلات السرجرف في و2 كانون 
لا لمدرم 


بسو تقية المشالت لاط 


اميسل الا بساح 


الشازيف العنوية: كتف تر )1 له 
ملس السه ايلات 






دههة 








لسسع 


0 


اما. سالنسية لمشروع قانون 
العمل النجدية والذي سيكون 
ساري المفصول خلال الايسام 
القاذمة كان اللمرأة فيه نصيب 
جيد حيث استطاع المشروع 
الجديه تلاشي العديهد من 
الثغرات والتي كانت تستغل في 
كثير من الاحيان في غير مكائها 
الصحيسح» وتسبب الكثير من 
المشاكل بالنسبة للعاملة. 
. ومن اببزز المكأسب التي * 
حققتها المرأة من خلال هذة 
المشروع.. اجسازة الاقومةء 
والتي كانت في القانون القديم . 
«المعمول به حاليا» ستة اسابيع 
بينمسا: اصبحت عشرة اسابيح 
وايضًا باجر كاملء» بينما كان 
بيدفع لها نصف الاجر فقط. 

كما :اعطى المشروع البحق للام 
:ان تاخذ خلال سنة من تاريخ 
الولادة فترة او فترات بقصه . 
ارضاع مولودها الجديه على 
عن الساعة في اليوم 


كمنا فرض المشروع على كل 


“عامنة فاكثر.او المؤسسات 
الأخري ان تشترك في اقامنة 
لرعاية اطفال الام ٠‏ 








.كما نص المفروع على تحفيق : 
الاعمال الت المرآ 
العاملةائد 'الاخير 
. للحمل؛» وكذلك في الشهور 


الاؤلئ: واعقب الولادة2 ويحظر 
تشغينها ساعات اضافية في : 


كما اعطى المرأة العاملة 

فرضا رائعة هي عدم انساء ى 
خدمة المرأة العاملة في 'حالات . 
١‏ -المرأة الحامل ابكداء من : 


؟ -المرآة خلال تمتعها ياجازة . 


وكذلك اعطل المرآة الخق في 
الحصول غلئ اجازة بدون"اجر 


.الشركة الوطنية الاردنية للصرافة المساهمةالمحدودة ا 
| الميزانية العمومية كما هي. في ١؟‏ كانون اول 1م5١‏ 


قلسي 


يده 





المدة .|أقائمة توزيع 
| المنتهية في ”١‏ كانون ١541١‏ 


بتار ارين قلس 


000 












ويسر «صفحة الاسرة » ان تلقي الضوع على بعضص 
البنود الخاصة بالمرآة للتعبير عن شعورهن بهذه 
المناسبة . 


لمدة: سنة بقصد التفرغ لتربية 
اطفالهاء ويحتفظ للمرأة العاملة 
بوظيفتها خلال هذه الاجازة. 
وكذلك اعطى الزوجة الحق في 
مرافقة زوجها لمدة ثلاث 
سنوات في حالة ايفاد الزوج 
للخارج أو اعارته. 
كما جاء في قانون التقاعه ان 
المرآة تستحق راتب التقاعد بعد 
اكمالها مدة ١6‏ سنة بينما فق 
السابق كان عشرين سنة وكذلك 
: جاء في المادة التي تحتوي على 
استحقاق المسرأة لراتب 
الشيخوخة بعد سن الخامسة 
٠‏ والخمسين . 
وما جاء في المشروع الجديد 
. والذي سيطيق قريبا لأشك بانه 
رائع وحققت .المرأة من خلاله 
مكاسب. عديدة.. ولكن همل 
.سيطسق هذا المشروع وهبذا 
القانون في المستقبل على جميع ٠‏ 
المؤسسات واصحاب العمل 
خصوصا وان هناك عدذامن 
المؤسسات التي تقوم بفصل 
المرأة العاملة في حالة زتواجها. 
والسؤال المطرووخ هل سيطبق 
. هذا المشروع على هذه 
المؤسسات علما بان المشروع 
لم يرد به مادة تتعلق بهذا 
البند . 1 










إن - المملكة الاردنية الهاشمية 


اديثار ردني سم ديثار اردني الس سليسات 
المسلوات السخسسيا وله 
لخد اللضنا البنسسولنا 
و 6 أدداتعسسون 





سبسوع السطلويات النتف وله . 


اراس الال وحقوق المساهسين. 
ديه راس المال الجر به والمد قوع 6اللا. 
ضع الف سيم بلي اسبيه ميهد مان 


اللسبو ا لبؤسةا ) 
ا ل الاستياطي الاجسساري آي 
+وم الوعد الارهاح السعده لكتوزيم زيديل 
لككة _اععممو اتنزؤل ف سم سه 
تكن اعممده عناقي سقوق السساهمين ورامي الثال 


الطبسلهاتالا مسرن 
استصص ضرييه أل بل 
اسقصض رسو الجاسمة 


نا سبسوع المطلوات الا شري 





الأرباح والحساره عن المدة 


نيان 
حاتي الابنتساج: 


يئار أربتي 


استياطسي إجبارن 
ممغصس شربية الت شل 
مخصحن رسسسوم لبج امصين 

























1 سلوى الدن 


ليتحدثن عن هذَه المناسبة وعن 
هموم العاملات. 


احلام أبو عتزه. 
لقد خاضت المرأة الاردنية فى 
الاونة الاخيرة جميع ميادين 
العمل واثبتت كفاءتها وقدرتها 
في جميع الاعمال التى قامت بهاء 
ولم يعد هناك من عوائق تقق 
امام تقدم المرأة في العمل 
خاصة وان مجتمعنا يقف الان, 
بجانب المرأة» لتعمل في جميع 
: الميادين» ولم يعد هناك مشكلة 
امام عمل المرأة في المدينة., 
ولكن المرأة في الريف اعتقد بان 
لها مشاكلها وحياتها الخاصة٠‏ 
واعتقد ايضا ان المرآأة الريفية 
تحتاج الى كثير من الخدماث في 
حياتها. 
.كما اتمنى ان تخوض المرأة 
الاردنية في.ريفناء العمل في جميع 
المجالات وان يوفر لها المجتمع 
المتطلبات لانها اثبتت على 
المدى البعيه وبامكانياتها 
المحدودة ان تقف رغم كل 
الصعوبات وان تتابع المسير 
عبر سنوات طويلة . 









الآسرة 2 7 عفدما ايكون الحديث 1 
تلوانت انون المزأق. العاملة»'فان الموضوع' 2 . 


وضل. صفحة الاسرة وبمناسسة 
البيم الوطني للطفل كتاب «حقوق 
ومة هر الطفل في القانون الاردني» 
للاستاذ المحامي عصام لطفي 
'ويتناول الكتاب حقوق_الطفل" 


. ومسؤوليقه؛ وضمان حقوقه 


ومصالحه من حيث حضانة الطفل 
ورعايته والعناية به صحياء 
واجتماعياء وثقافياء وفكرياء 
وحمايته في مجال التعليم» وأيضا 
حماية الطفل من الأعتداء عليه ومن 
الآهمال والقسوة والاستغلال. 




























| . تقرير فاحصي الحسابات 
'الساده مساهمي الشركه الوطنية ١‏ 
الاردنية للصرافة المساهمه) 
.المحدوده عمان المملكه الاردنية | 
الها شمية . 
| برآينا ان الميزائية العمومية وبيان | 
المتاجره والارباح والخسائر وقائمة | 
:توزيع الارباح يفلهران بصوره عادله || 
الموقف المالي للشركة الوطنية | 
الأردنية للصرافة المساهمة | 
المحدوده (شركية مساهمة | 
خصوصية)كما في "١‏ كانون اول | 
1 ونتيجة اعمال الشركته عن | 
السنة المنتهية يذلك التاريخ وففاا 
: للاصول المحاسبية المتعارف عليها. | 
"أ لقد تم فحصنا لهذين البيانين وفقا | 
! لقواعد المراقبه المتعارف عليها وقد 
| شمل اجراء الامتحان اللازم للسجلاتة 
المحاسبيه كما شمل اجرامات | 
المراقبة الاخري التي وجدناها) 
'] | مناسبة وقد حصلنا. على المغلوفات | 
التي كانت برآينا ضرورية للقيام 
وبرأينا ايضا ان البيانين متفقان مع 
الواقع المالي للشركة وان الشركة | 
ابصورة أصوليه حسيما يدا لنا. آ 
١‏ كما أنه وفي حدود المعلومات التي | 
توافرت -لدينا لم تقع خلال الفتره / 
:مخالفات لاحكام قنانون الشركات | 
ونظام الشركه على وجه يؤثر ماديا ) 
في نشاط الشركة ومركزها المالي- | 
' إعمان في 4؟:اذان 1١14+‏ 
إرياض الجنيني وشركاء. 
































اباجورات ختثبية ايطالية جديدة ماركة 880175076 مقاس 


»ا مارآ مثر. 


المراجعة من الساعة 4 صباحا حتى السادسة مساء مع 
. :هاتف 5.0.5.0 ؟ .عمان. ومن العاشرة حتى الواحدة ظهرا 
ومن الرابعة حتى السادسة مساء مع هاتف 4 45 ؟ 4 عمان . 





- زوجة واما. 


. الاحصائيات» على ان هذه 

















لسر 

























في حركة التنمية والتقدم وبناء 
لبنة اساسية في خروج الصرآة 
للعمل وفتح ميادين العمل امام 
الاخريات - 

والذي اريد قوله فى هذه 
المناسيية ان المرأة تواجه 









وحماية اطفالها. 





العمل الجديد قريبا لانه كما 
سمعنا حشسق بعضىدالمكاسب 
للمرآة وخصؤصا ما يتعلق يالام 
حيث اعطي لها الحق في 
الاجازات وفترة الولادة 
وغيرها من البنود التي جاءت 
في مشروع القانون الجديد. 


يتشعب ويتنوع تلقائياء ذلك انه 
يتعلق بها كعاملة ولهذه همومها 
ومشاكلها والاخرى انها امرأة . 
وهذه لهاايضا ظروفها 
الخاصةء» وخصوصا اذ! كانت 


ولايكفي ان نقول ان المرأة 
الاردنية أصبحت تساهم ف كافة 
المجالاتء وانها اقتحمست 
ميادين العمل المختلفة. 
فالحقيقة ان نسبة قليلة هي تلك 
التي تساهم مساهمة فعالة في 
ميادين العمل» حيث تدل 


:نجاح الناصر 


مما لاشك فيه ان العمل بالنسبة 
للسرآة قد اعطاها الكثير 
خصوصا على الصعيه الثقاق 
حيث ان المرأة العاملة تستطيع 
ان تكون معتمدة على نفسهًا 
وتتحمل المسؤوليات؛ لان العمل 
بحد ذاته يتيح لها فرصا كثيرة 
لصقل شخصيتها واثبات قدرتها 
على مواجهة الحياة وظروفها 
بطريقةمختلفة تماما . وقد نشطت 
الحركة النسوية بالنسية للعمل 


النسبة لا تتجاوز 8غ بالمائة من 
عدد النساء الاجمالي والسيب 
يعود الى عدة عوامل منها 
الاجتماعية المرتبطة بالعادات 
والتقاليدء ومنها الاقتصادية 
المرتبطة بالاكتفاعء الاقتصادى 
والحاجة الى العمل. 0 
فلقد ترسخت بعض الافكار لدى 


البعض بآن المرآة تصلح لاعمال “في السنوات العشر الاخيرة»: 
دون الاخرىء وهى الاعمال حيث استطاعت المرأة في الاردن 


الكتابية والادارية دون ان تسنح 
لها الفرصء لتشارك في رسم 
السياسات وان تكون في موضع 
القيادة. 


ان تواجه الحياة العملية 
بشجاعة فائقة وان تآخذ دورها 
في كثير من المراكز والتي كانت 


كما ان عمل المرأة ما زال الرجال فقط. 

يواجه بالحذر من قبل البعض وقد :حققت المرأة من خلال 
وعليها ان نثبت انها قادرة على ذلك الكثيرء ولكن لي تعليق 
القيام بواجبها كزوجة وام... ‏ جبول ان بعض المبؤسسات 

وربة اسرة على اكمل وجهء تعطي المرأة الاجسيور' التي 
وهذه المهمة تحتاج الى الكثيرء 2 ياخذها الرجال في نفس المركد 
فالمرأة العاملة والزوجة والام وكذلك فرص القيادات النسائية 
في ان واحه تكون عاملة على في العمل ككل ضعيفة جدا. 


أكثر من جبهة وتحتاج الى 
القدرة الفائقة لمتابعة حياتها 
واستمرارهافي العمل 
واستمرارها خارج البييت 
وداخله. 


كما اريد ان اركز على ان 
يعض المؤسسات تفصل المرأة 
في حسالة زواجهاء وهذا 
باعتقادي يعتبر فعلا تعسفيا 
لذلك ارجوان اؤكد علسى 
ضرورة عدم فصل العاملة في 
حالة الزواج لاسباب كثيرة كما 
ارجو ان يخرج مشروع قانون 
العمل الجديد قريباء خصوصا 
واننا قه سمعنا يان هناك بعض 
التنقاط الخاصة بالمرأة والتى 
استطاعت ان تحقق مكاسب 


جديدة لنا. 


سلوى الدن 


يسعدني جدا ان اتوقق قليلا في 
هذه المناسبة لاقدم تحية اجلال 
واكبار للنساء الرائدات في بلدنا 
واللواتي كان لهن الدور الاكبر 





بسم الله الرحمن الرحيم 5 
اعلان طرح عطاء للمرة الشانيه 
تعلن بلدية كفرسوم عن ضرح عطاء بناء مركز امومة 
وطفولة وعيادة صحيه» فعلى المتعهدين المصنفين الراغبين 
الدخول في المناقصه مراجعة سكرتير البلديه خلال اوقات 
الذواح الرسمي لاستلام نسخ العطاء اللازمه مقايل التسخه 

الواحدة عشرة دنانئير غير مستردة. 

موعد فتح العطاء الساعة الحادية عشر من صساح يوم 
الثلاثاء المواقق 5/ 64/ 5485١ء‏ مرفقا العطاء بتأمين قدره 
65 من قيمته 1 
اجور النشر والاعلان على من يرسو عليه العطاء 

احمد تركي عبيدات 
5 رئيس بلدية كفرسوم 
أعلان ها 


م 

الى مواطني العاصمة الكرام 

من سلطة المياه والمجاري 
لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المواطنين المشتركين 
بالمياه يشكون من ارتقاع مقطوعيات المياه لديهمء ومن 
المسح الذي اجرته السلطة لتلك الحالات تبين ان معظمها ناتج 
عن و جود كسر في الشبكة الداخلية للعقار او تهريب من بعض 

نقاط المياه في الداخل او خزانات المياه. 

لذا تتوجه السلطة الى المواطنين الكرام يالرجاء يان 
يتعاونوا معها في ضبط هذا التسرب وذلك للحد من التبديد في 
المياه وتوفيرا على المواطن الكريم ويمكن مراقبه ذلك 
بالطريقتين التاليتين : 0 
١-اقفال‏ المفتاح الرئيسي الذي يزود العقار للفترة التي . 
يتوقف فيها استعمال الميآه ليلا ومن ثم مراقبة خزانات 
صباح اليوم التائي للتأكد من عدم نقصائها بشكل ‏ 


المياه قي 
اس - 5 ١‏ 
؟- اقفال جميع. الحنقيات والعواماتونقاطالمياه الأخرئ : 


المرتبطة مباشرة مع خط السلظة ( يعد العداد) ومراقبة العداد . 
فيما اذا كان يسجل رغم اقفال هذه النقاط وفي حالة الأشتياه 
يوجود تسرب يرجى من المواطن الكريم مراجعة النلطة التي 
ستقوم بدورها يتقديم كل مساعدة ممكنة نلكشف على مواقع . 
التسرب كما ويرجى من كل مشترك (ومن باب الاحتياطا 
مراقية عداد المياه عنده بشكل دوري للاطلاع على مدق 
معفو لية التسجيل . ١‏ 

والسلطة اذ تؤكه رجائها للجميع بالتعاون في هذا المجال 
لتحيط المواطنين الكرام علما بانها لن تنظر فى اية شكوى من 
اية مقطوعية مرتفعة يكون سببها التسرب يعد العداد الذي هو ” 

ن مسؤولية المشترك : 








أ 0 احلام أبو عر | 


كما اتمنى ان يخرج قانون, 


لسنوات طويلة مقتصرة على . 


ا 


الاخت حياة العسوق 









الاخ مازن عكروشى 


الاخت سلوى الدن 


الاخ عزمي الهنداوي 


بك صديقا للاسرة. 


الاحت اديبة داود 








ان كنت من الرجال الذين 
وصلواالى سن الاربعين,» ولم 
يتزوجوا بعدء او كنت من 
٠‏ اللواتي وصلن الى سن الخامسة 
والثلاثين دون ان يتزوجن, 
فان الزواج الان هو الطريق 
. الوحيند. امامكما للهروب من 
الاصابنة بالنوببات القلبية . 
فقه كشفت دراسة طبيةء 
اجراها ثلاثة من الاطباء الهنودء 
ان 1١‏ بالماثة من المصابات 
بامراض القلب من غير 
المتزوجسات؛ كما بينت ان 
الرجال غير المتزوجين اكثر 
عرضة للاصابة بالنويات 
القلبية: من اولثك المتزوجين» 
الذين يعيشون حياة سعيدة 
ومستقرة. 
الطريف ان تلك الدراسة 
أوضحت ان الرجال المتزوجين 
الذين يصابون بالنوبات 
القلبيةءهم السذين تتفنن 
زوجاتهم في طهي الطعام الدسم 






























































| )| اقيمت في نادى الجامعيات 
| | العربيات ندوة حول «التربية 
بين مرحلتين-الشانويسة 
.| والجامعية» وقد شارك في هذه 
1 ]6“الندوة الدكتورة عدويه 
| | العلمي.. والدكتور محمه 
| ]| حمدأن من الجامعة الاردنية2» 
|| والسيدة باهر الشكعه من 
| وزارة التربية والتعليم وعدد 
)| من الطلاب من الجامعة الاردنية 
) شاركوا في التقاش. 















| وقد خرجت الندوة بعده من 
| التوصيات رفعت للجهات 





< || | المسؤولة والمختصة والتي كان 


|| مناهمها: 


١4|‏ -المرحلة الثشانوية 

|| وتوصياتها: 

|| 5 تدريب الطالب على اتخاذ 

|| القرارات 

| ب -ندريب الطالب على اكتشاف 

| ]| اتجاهاته 

]|١‏ ج.تدريب الطالب الاعتماد 
على النفس 

!) د-تدريب الطالب على القدرة 
| على التعبير عن نفسه 


| ؟ -تعويدالطالب بالمرحلة 
| | الثانوية على المناقشة الشفوية 
|| من خلال الندوات واللقاءات 
| العامة وجلسات المناقشة. 

| ”# -اعداد الطالب التعود على 
تقديم ابحاث دراسية مع تدريبه 


على استعمال المكتببة 


١]‏ والاستفادة منها- 


| | 4 -توجيه الطائب قبل التحاقه 
|| بالجامعة الى التخصصات 
والمهن اللازمة لاحتياجات بلده 
| ومجتمعه : 

|| ه - تسهيل مهمة التحاق الطالب 
| بالجامعة وذلك عن: 

| 1-زيارة ممثلين عن الجامعة 
| ]الى المدارس بالتعاون مع 
!) وزارة التربية والتعليم لتجريف 
| الطالب بالمرحلة الجامعية 









وصل بريد الاسرة العديه من الرسائل.. ويسعدنا ان نختار من 
بين الرسائل الواردة للصفحة بعضص 
ونعتذر ان تآخرنا في الرد على 
فسوف نزرد عليهم في الصفحصات القادمة 
والاخوات على اراثهم واقتراحاتهم - 


بسعدنا ان نرحب بك صديقة دائمة للاسرة ونرحب ايضا 

باقتراحاتك». وشكرا علئ رسالتك واقتراحاتك وملاحظاتكق 
حول الصفحة..نرحب بك يا اخت حياة ونرجو لك نتيجة 
ممتازة في دراستك .. فاهلا بيك . 


موضوع الزواج وغلاء المهور وكذلك التكاليف كان 
اعداد سابقة2 وقد حاولنا من خلال هذا الموضوع 
بشباب وفتيات وكذلك بالاباء في حوار مفتوح حول هذه القضية 
وكان لهم اراؤهم واقتراحاتهم .. ارجو أن تراجع عدد الدستور 
الذي طرح هذه القضية . واهلا بك صديقا للاسرة. 


يسعدنا جدا الموضوع الذي وصلنا حول علاقة المدرسة 
بالطلاب . . وضرورة ايجاد مرشدة اجتماعية او باحثة اجتماعية 
في المدرسة» وهنذا الموضوع يعتبر موضوعا حساسا وسوف 
تنحاول طرح هذا الموضوع لما له من اهمية في حياة الطلاب. . 
وتاثير حياتهم الاسرية والمشاكل ف الاسرة 
ومستقبلهم . نرحب بك صديفة دائمة للاسرة واهلا بك. 


نرحب بك صديقا للاسرةء وكذلك يما ترسله لنا اما موضوعك 
حول «التنشئة الاجتماعية البيتية للطفل» موضوع جيه ولكن: 
الدراسة طوطة جدا ولانستطيع نشرها الامختصرة وعلى اكثر من 
حلقة .. وسوف ننشر دراستك في اقرب فرصة ان شاء الله؛ واهلا 


نشكرك جدا على اقتراحك حول استضافة رائدة اردنية ف كل 
اسبوع لتروى للاسرة محطات صغيرة في حياتها عبر عملها لكي 
| تستفيد منه الاخوات في حياتهن» نشكرك مرة اخرى وسوف 
| نستضيف رائدات في المستقبل القريب ان شام الله. 


الرسائل للاجابة عليها 
عدد من الاخوة والاخوات» 
كما نشكر الاخوة 


قد طرح في 


أن تلنقى 


علسى دراستهم 





لهمء ولايساعدون زوجاتهم في 
الاعمال المنزلية فيجلسون دون. 
نشاط او حركة. 


العلاج بالاعشاب 


في احدى المزارع البرازيلية 
النائية توجد سيدة تبلغ من 
العمر ١٠‏ سنة ولاتزال بصحة 
جيدة تعمل وتعول نفسها هذه 
السيدة وتدعى «ماريا دي 
جلوريا» وبعضهم يسميها ماريا 
العظيمة وذلك لاحتفاظها 
بنشاطها وطاقاتها وحيويتها 
طيلة هذه الاعوام التي تزيد على 
المائة بكثير. ل 


وماريالم تذهب للطبيب في 
حياتها لانها تؤمن بان الدواء 
هو الطبيعة, فاذا ما داهمها 
مرض فانها تلجا الى الاعشاب 
الطبيعية واستعمالها للشفاء من 





المطالبة بتوحيد الزي الجامعي 


المرض. 










والتخصصات الموجودة مع نبذة 
متها 8 

ب -اعداه نشرة من فيتل 
الجامعة موجهة لطلاب 
التوجيهي توزع عليهم وتشمل 
معلومات اكاديمية عن المرحلة 
الجامعية مع معلومات معيشية 
عن ظروف المغيشة بالجامعة. 
وظروف السكن والمراقق التي 
تقدمها الجامعة. وخاصة 
للطلاب من خارج العاصمة. 
ج-_اقامة اسبوع استفيال 
للطلاب المستجدين للتعرف على 
الانشطة .المنوعة والجمعيات 
والاندية الطلابية وعمداء 
الكليات واساتذتها. 

د -التعرف على اجهزة 
الجامعة ذات العلاقة بالطالب 
كالمكتبة والمختبير والمطعم 
وغرف الدراسة. 

ه اقامة حفلات تعصارف 
بالكلية الواحدة لايجاد نوع من 
التكيف بين الطلاب . 

و-التعرف على تاريخ 
الجامعة ونشاتها عن طريق فلم 


5 -ضسرورة التنسيسق بين 
الجامعة الاردنية وجامعة 
اليرموك لارسال مندوبين عنها 
لصفوف التوجيهي والمرحلة 
الثانوية من اجل التوجيه المهني 
حسب قدرات الطالب وميوله,. 
7 -اعطاء الطالب الثانوى 
والجامعي الحق ف التعبير عن 
المشاكل والصمعويات التى 
تواجهه . 1 
م -ايجصاد نوع من العلاقة 
الايجابية بين الطالب والاستاة 
لتسهيل تقبل الطالب لحياته 
الجامعية 

4 توحيد اللباس الجامعي. 


كانت هذه هي التوصيات التى 
حرجت منها ندوة التوبية بين 
مر حلدين . 
























































































|' عمان .بترا -احتفل في مدارس 
سمير الرفاعي برعاية الدكتور 
سعيه الل وزير التربسة والتعليم 
| امس بتوزيع الجوائز على الطلبه 
والطالبات الفائزين فى مسابقة 
بطولة الشطرنج السنوية الثانية 
لطلاب وطالبات مدارس المملكه 
والتي نظمتها مسديرية النشاط 
| التربوي فى الوزار. 
| وتحدث الدكتور التل بهذه 
المناسبة فقال لقد ادخلت .وزارة 
| التريية والتعليم لعبة الشطزنج الى 
جمبع مدارسها وشجعت على انشام 
| نواد للشطرنج في كل مدرسه. 
| واضاف ان الوزاره لاحظت اقبالا 
0 كبيرا على الاتتساب لنوادي 
الشطرنج وتعلم اللعبة ومع ان هذا 
| الامر لم يمضئ علية سوى سنتين الا 
إ ان المؤشرات ندل دلانه واضحه 
| على مدى حماس الطلبه ور غبتهم في 
هذه اللعبه والاستقاده من تعلمها 
وممارستها. 
| واشار الى ان كل دائرة تربيه 
| وتعليم في مختلف المحافظات 
ارسلت ستة متقدمين .هذه اللعبه 
كان اصغر لاعبين في البطولة طفل 




































اقامت مدرسة الاعدادية الثالثة 
للاناث بالوحداث التابعة لوكالة 
الفوث حفلا رياضيا وارشاديا 
وفنيا بمناسبة يوم النشاط حضره, 













دائرة الجر 





نائب مدير التربية والسيد اكرم 











يد ابراهيم -المسلماني ,مدير 
التعليم. والدكتور. 
عدوية العلمي” والسيد غطيه متجمود. ١‏ 


وطفله في الصف الثالث ابتدائي. 
وقال أن هذه المسابقة وهي 
الثانية لطلبة: المدارس في الاردن 
لاتقل باهميتها. عن بطولة الدوري 
بكرة القدم فلعبة الشطرنج ١اصبحت‏ 
الان في كل مدرسه وكثير من ابطال 


العالم تعلموا هذه اللعبة وهم في 
المدار ني : 


الدويك مدير المنطقة التعليمية ' 
الثانية والسيد قؤاده عوده وعدد 


. كبير من مديرات المدارس واولياء 


امور الطائبات. 


وقد اشتمل الخفل على خزكات” 
ايقاعية وحركات للجمباز ودبكات 


: شعبية ومعرفي: للقنون من اعمال 


الطالبات. 





طلريق الاذاعه والتلفزيون داخل المجمع 


الرياضي فندق كراون هاتف #5 4 7 - 


9818 























تقدم فيلم الفكاهة والمرح 
ساعنين من الضحك المتواصل 


الحفلات: 50 4 و 
ترقبوا الفزسان الخمسة: 


خاص بالدستور:. 
© نأدي الزمالك يشهد حانيا ازمة 
حادة بين محمد حسن حلمي رئيس 
النادي' والمدرب الانجليزي مايكل 
ايفرث . 9 

خسن حلمّي اتهم المدرب بأنه لا 
يعد للتدريبات مسبقا؛ وإنه يتعامل 

معه يتعال وكبرياء وقال انه لم 

يدرب اللأعبين قبيل مباراة المحته 
والزمالك في كاس مصر 
.ضربات الجزاء الا في اليوم الانخير 
قبيل المباراة . 

واضاف حلمي انه لايتدخّل ق 
شؤون الكسرة , وان مجلس الادارة : 
هو الذي يحاسب المدرب وحمادمة 
أمام مدير الكرة وينافشهما ف كل 
مايدور حول جالة فريق كرة' 
القدم. 





حسن حلمي بلغ في عداكة للمدرب 
الانجليزي ألى حد التمني: بعدمم 
حصول النادي على بطولة دوريي, 
كرة القدم هذا المسوسم واعلن 
تصميمه على انهاء عقده بعد انتهاء 
مباريات الدوري والكاس. 
© فؤاد شعبان مساعد المدرب” 
بالنادي الاهلي قال ان اللاعبين' 
بالنادي اقسموا على الاحتفاظ 
ببطولة الدوري وقسال رغم 
الاصايات الكثيرة التي لحقت بعدد 
ا من عن جوم النادي الااننا اعددنا 
شئين لاستكمال مسيرة إلدوري 


















الجوائز التشجيعية على ١4‏ طالب 
وطالبه فازوا في هذه المسابقة من 
مختلف دوائر التربية والتعليم قي 
المملكه . 


قد القت كلمه قالت فيها ان هذا 
الاحتفال جاء بفضل الجهود 
والاهتمامات التي اولتها وزارة 
التربية والتعليم التي تسعى الى 
تعميق الروح الرياضية في نفوس 
ابناثنا من مختلف محافظات والوية 
المملكه . 


ثم قام السيه وزير التر 


وحول الفوائد التي تنجم عن هذه١‏ 4 
اللعية قال الدكتور التل انها تنمي 
التفكيبر القادف المتوازي 
والتخطيط الواعي والصير كما 
ننمي عادات اجتماعيه التعاون 
والصداكقه. 

وكانت الميةاة عبله بدر من كسم 
النشاط الاجتماعي بوزارة التربية 


وحضر الاحتقفال عدد من كبار 
المسؤولين في وزارة التسربيئة 
والتعليم والهيئات التدريسية | 
واولياء امور الطلبه والطالبات. . ١‏ 










































































اقامت عشيرة الجوالة. قي مدرسة 
الشريف عبد الحميد شرف الثانوية 
الصناعية مخيمها الكشفي التدريبي 
الثاني في منطقة الشونة الجنوبية 
وقد اشتمل المخيم على العديد من 
النشاطات من بينها الندوات 
والمحاضرات الكشفية والخدمات 
والزيارات وقام افواد العشيرة 
بدراسة .للبيئة بالاضافة الى. رحلة 
سير على الاقدام. ليلا الى منطقة 
البحر الميت وقد جرى تعاون بين 
الجوالة ومركز الندفاع المدني 
بالشونة حيث حاضر الوكيل عبه 
الكسريم النسور حول استعمال 
الملفايات واسباب الحرائق كما 
قامت العشيرة بزيارة لمدرسة 
الشونة الثانوية ولصرح الجندي. 
المجهول وقامت بدراسة احوال 
السكان في المنطقة والمننزهين حيث 
:اجرواعدة لقاءات, 



















نسايفالشاويش-مشرف النشاطا 
الزناضي سب يي 
| . ستقام اعتبارا من الساعة الثامنة 
من صباح اليوم .في ملعب سحاب 
الثانوية للبنين مباريات بطولة 
المرحلة الثانوية لكرة السلة للبنين 
في مكتب الاشرفية حيث ستقام ثلاث 
مباريات على النحو التالي: 
صلاح الدين مع سعيد الدره. 
سحاب مع الجيزه 0 
: الفائز من الاول مع الفائز مع 
الثاني على المركزين الاول 
والثاني . 
سيقوم بالتحكيم : عطيه الوحيدي» 




























نهائي .طائرة مكتب الحسين. 
فوز الّزهه الاولى على النا 


كرة الطائرة للمرحلة الثانوية 
للبنات بين فريق مدرسة النزهة 
الاولى وفريق مدرسة النزهه 

ة يقياد ن 


جرى بعد ظهر امس في القاعة 
الرياضية بمدرسة سكينة بنت 
الحسين وتحت .وعاية السيد ا 









1 0 ا : 1 
1 بحري المصري ' 2 1 5 0 السائح مدير مكت ب التربية والتعلي 
ْ : و5 النمروطيء . م ا 1 

عاكف قطيشات» سان سكريه؛ .. في جبل الحتنين وحضور اعده كبير 


"غازى ان “» محمد الحوطي2 من مدراىع ومديسرات مدارس 
ديا لدان 060 | المكثب المباراة النهائية في بطولة 





انف له لت 
تقسدم 
اجمل ما قدمته السينما الهنديه لهذا العام 
فلم يجمع بين الكوميديا والحب والمغامرات 
العنيفه المثيره » نوع جديد من الافلام 


الهنديه لن تفسو ه أبها 


١ 






رقم الدعوى 
االا/ركمبج 



















اسم المدعى عليه وشهرته 
ومحل اقامته راكان عوده 
محمد اللحاويه مجهول محل 
الاقامة . 

يقتفى حصيو رك لتعكئلة 
حقوق بداية عمان يوم 
الخميس الواقسع 5/ه8/؟٠م‏ 
الساعة التاسصة للنظر في 














الدعوى التي اقامها عليكٌ 
اسماعيل محمد وكيله المحامي 
عبدالفتاج لاني . 





فاذالم تحضر ولم ترسل 


وكيلا عنك فان١‏ الذي 
سيصدر في الدعوى يعتبر 
بمثابة الوجاهي. 


اعلان 
'صادر عن مديرية 
تسجيل اراضي الكرك 


استنادا للسادة الرابعه من 
كانون تسجيل الاموال غير 
المنقوله رقم.” لسنة 1555 
تقد الي السيد محمد حسين 
ابراهيم الجرادات يطلب 
اسيل مقارة لواف شين 
القطعه رقم (1) من حوض 
رقم (8؟) من' اراضي قسرية 
دمنه المستثناه من التسويه: 





0 والمحدوده : شرقا : شارع 
معبدء وغريا: ملك عبيد سا 
الفقراء وشمالا : ملك بخيت 
عبدالله الجرادات» وجنويا: 
شارع معبد 





فمن له اي اعتراض على هذا 
الطلب عليه سراجعة مدير 
تسجيل اراضي الكرك خطيا 
خلال خمسة عشر يوماء من 
تأريخ الاعسلان ف أحدى 
الصحف المحليه . 


مدير تسجيل الكرك 






اسرارااك”! المصريّة 


'واكناس: ونا حل :ان تحتفكل 
با لبطولتين معا. 


© حسن شحاته نجم مصر ونادي 


الزمالك قال لبعض المقريين منه 


انه يشعر بالاسف لانه لم يعتزل مع 


بداية الموسم . 


حسن زعلان لان الخلافسات في 


النسادي تسببث في ضياع جهم 


اللاعبين طوال الموسم. 


1 © اكزامي لاعب النادىي الاهلى 


عرض عليه الاشتراك ف تمثيل احد 
الافلام من اخراج حسن ,الصيفي . 
اكرامي رقض الصرفي وان كان 
قد سبق له وقال 
غير الكوره. 


.ه السيه متولي رئيس النادي 
. المصرى اصبح يتحاشى الجمهور 


هذه الايام. 

متولي يقول لقد بذلنا ما ق وسعنا 
.وحاولت خدمة النسادي ولكن 
الجمهور هو السبب في ضياع 
البطولة . 


1 © ابو رحاب لأعب نادي اسكو 


:تجري حاليا محاولات نضمه الى 
صفوف نادي الزمالك . 

المحاولات تجري في سرية تامة 
ويتفيها ابو رحاب» ويقول البعض 
'ان السبب هو محاولة منع النادي 
:الاهلي من التدخل في الموضوع 
حتى يسهل انضمامه الى ناد 
'الزمالك والذي يرغب في الانضمام 


لشيونه ‏ كونا ‏ فاز فريق منتخب 
الكويت لكرة القدم ف مباراته 
التجريبية الثانية ف معسكره 
بالبرتفال على نادو استوريل 
سجلهما فيصل الدخيل على 
مدار شوطي المبارأة. 








انا لااجيد, 


المنتخب الكويتي يهزم فريقا برتغاليا 


يضب لني أضر انمن لكا 
شالك لتراكسنتك طباتة لخاد 





































ا ان النادي الاهلي 
عرقل المحاولات السابقة عن طريق . 
بعض انصاره في نادي اسكو. 

ه الاهلي والزمالك يستعدان 
حاليا للسيطرة على اتحاد كر 
القدم المصري الجديد '. 

الناديان حشدا كل انصارهما 
لهذه الاتتخابات وهي لعية كل 
مومسم 








وقد قدم الفريق عرضا جيلد 
المستسوى اعتممد على الصريقة 
الهجومية والدفاعية عند اللزوم مع 
التحرك وتبادل المراكز وتركيز 


الهجمات من عدة جهات. 









و ججح م وي يده مس ممع ويس م عوج وجري و عن سمس مرو مهعم ود م همير 


ممع م فو 


م عه هد نل عدوي امو بو لماه يسوي جد يود و و عر 



















































بات في حكم المؤكد ان 
يشكل اتحاد اليد. الجديه من 
السادوة: 





















أسماعيل الدجا 
عبد اسرؤ وفا نشل ٠2ت‏ دكتور 


وليد الرشيد» جمال" عبيدات ؛» 


سفيان القدومي » محمد نبيل 
حسن 2 منذر هنيدي » أديب 


0 يونس الجزازي, 
علياء العبادي . 










| ومن المتوقع اضافة شخضن 
١‏ أو شخصين حتى موعد صدور 
|| التشكيله الرسمية للاتحاه: 











اصدر مدير النشاط الرياضي فى 
الجامعة الاردنية السيد منذر 
الهنيدي برنامج اللقاءات الرياضية 
بمناسبة مهرجان الجامعة كالتالي: 
© الثلاثام 1 


الجامعة * الارثوذكسية؛ * ظلهراء 
كرة يد بنات 

الجامعة »نادي عمان + ظهزاة 
| كرة يد .شباب 

ا الجامعة »ا جامعة مؤتة» : بعد 
| الظهر كرة طائرة ‏ شباب 


١ه‏ الأريع سام 
8/ة/؟8ص1 































منتخب الجامعة <ا الخريجين, 
٠‏ صباحاء كرة سلة . شباب 

| عرض جمبازء ٠١,“ ٠‏ صياحاء 
| كلية التربية الرياضية. 

| الجامعة »ا جامعة اليرموك, 
١١,2٠ |‏ ظهراءكرة طائرة .شباب 
| الجامعة < يحدد في حينه, . ”,م 
| بعد الظهرء كرة سلة ..بنات. 
اك ١‏ 
ا ك/وة/ثمى١‏ 


| الجامعة »“ جامعة اليُرموك: ١١‏ 
| ظهراء كرة طائرة ‏ بنات 

| © كما تقيم دائرة النشاط الرياضي 
| بعمسادة شؤون الطلبسة يطول 
سداسيات كرة قدم لاعضاء هيئة 

















































| يرعى الاستاذ عبدالقادر عربيات 
| مدير مكتب التربية والتعليم في 
| الزرقاء مهرجان توزيع الجوائز 
|| على الفرق الفائزة ببطولات المكتب 
| هذا العام للمراحل الثلاث 
ا ملاعب مدرسة معاوية الثانوية؛ 
| وكانت قد جرت على ملاعب تربية 
|| الزرقاء بطولات المكتب بالطائرة 
: والقدم والعاب القوى. 










8 














الرمثاوالجزيرة ودياغلى ستادالزرقاء|. 


فهم من بعضي المصادر ان لقاء 
وديا بين بطل الدوري للعسام 
الماضي فريق نادي الرمثا وبطل 


درع الاتحاد فريق نادي الجزيرة 
سيجري على ستاد بلدية الزرقاء فقيْ» 
انهاية الاسبوع القادم وقد ري 
تحديه الموعد بصورة مبدئية يوم ١‏ 
الجمعه الموافق ‏ ايار وهذا يعني 


المجتمع العربي والكلية العربية في 


صعد فريق كلية المجتمع العربي 
الى المباراة النهاثية لصاعقة 
كليات المجتمع المتوسطه بكرة 
القدم التي تنظمها الكلية العربية 
لهذا العام اشر الفوز الكبير الذي 
حققه فريق المجتمع العربي -- 
ولاعبوه من التجول في معظمهم -- 
على فريق كلية الخوارزمي 
ولاعبوه من «الهواة» ؤمباراتهما 
عصر امس على ملعب الكلية 
العربية. 

وكان فريق الخوارز مي قد تخطى 
عقبة مهمة في طريقه لملاقاة قريق 
المجتمع العربي فقد فاز على فريق 
الكلية الجامعية المتوسطة الذي 
يم بين صقوفه عددا لاباس به من 
: نجوم ,اللعبة ايضا! 


وفي حين رفع فريق المتوسطه 
احتجاجا طالب فية باعادة 
المباراة قررت اللجنة المشرفقة 
اعتراض المتوسطه واحتساب فوز: 
الخوارزمي والحق يقال أن فريق 
الخسوار زمي ادى واجيه رغم 
خسارته | الاخيرة امام المجتميع 
العربي ققد كافح امام فريق يفوقه 
خبرة وكان لغامل الرهبة اثرة في 
خسارة الخوار زمي بالامس خاصة . 
وان لعب امام نجوم بارزين كانوا 
قم فازوا على فريق الكلية الوطنية 
!4 مماائثر في نفوس لاعبي 
الخورازمي 

وستحده اللجنة المشرفه على 
الصاعقة موغد المباراة النهائية 


أبرنامج اللقاءات الرياضية 
1 مهرجان الجامعة 
























































© منذر الهنيدي 


التدريس والموظفين في الجامعة 
وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 


الموافق ٠‏ :© وفق 1 


الترتيبات التالية: 


١‏ يحق لكل كلية او وحدة ادارية 
المشاركة بفريق واحد يمثلها. 

" -يتكون الفريق من ستة لاعبين بما 
فيهم حازس المرمى. 

؟ -تقام المباريات-على طريقة 
نصف الدوري. 

؛ -يجوز التفيير لأي عسدد من 
اللاعبين وفي اي وقت من المباراة. 
ه -تقام المباريات على ملعب كرة 
اليد الخارجي. 

5 -يحصل الفريق الفائز في كل 
مباراة على ثلاث نقط وف حالة 
التعادل نقطتين والخسارة نقطة 
وأحدة والفريق المنسحب لاشيء. 
-مدة الشوط اللسواحد(ة١)‏ 
دقيقة يتخللها (0) دقائق راحة. 





١‏ -اخر موعد للاشتراك يوم الاحد 
الموافق 1487/0/7ء ويكون 
ذلك بكتساب يسلمه المندوب 
الريساضي لكل كليسة ومندوب 
الدائرة المشاركة الى مدير النشاط 
الرياضي-الساعة الثالثة بعد الظهر ' 
حيث سيعشد اجتماع للمند وبين 
لترنيب الفرق المشاركة ف دائرة 
النشاط الرياضي. 


أن موعد مباراة فريق الوحدات 
وسركز شئلر غلى نفس الستاد 
.والذي كان مركز شئلر قد. حددهء 
بالاتفاق مع لجنة الزرقاء لكرة القدم 
ريما يغير الى موعد آخر. 

وتاتي مباراة الرمثا والجزيرة 


في اطسار استعدادات الفريقين 
للموسم الجديد. 





.بين المجتمع العربي والكلية العربيه 






التقى امس نادي الحسين ريد 
ونادي الزرقاء. في مياراة ودية 
' بكرة القدم على ملعب جامعة 
البر موك ويدعوة من نادي 
الحسين 
وقد تمكن فزيق نادى الحسين 
0 من الفوز باربعة اصابات 
نفليفه سجلها كمال الخاروف 














































تنجري في الساعة الثالثة والنصف 
من عصسر اليسوم؛ وضمن الدور 

| الثالث. من بطولة البقعة التنشيطية 
بكرة القدم» مبارأة فريق القادسية 
| وفريق الجيل. 

| كلاهما لعب حتى الآان مباراة 
| واحدة, فالقاد سية لعب مباراته 
| الاؤلى امام الوحدات يوم الجمعة 
| الماضي واستطاع فيها الفوز على 
الوحدات ١/7‏ .اما الجيل فقه لعب 
| مباراته الاولى امام البقعة وخسرها 
! ؟ / 26 وبذلك يتقدم القادسية على 
| الجيسل بنقطتين» فيمباء يشارك 
| الجيل الوحدات موققه يعدم 
| الحصول عثى التقاط. 

ا فهل يواصل القادسية تقدمه 00 
| يتعثر امام الجيل؟ من الواضح 

| القادسيئة ريما افضل تكرؤا بل 
الارتفاع معنوياته بالصعود لدوزري 
!| الدرجة الممتازة ولحرصه على 

تحفيق الفوز بهدف المنافسة على 

كان البشونة انام حمر ين 


نشاطات اليوم ‏ 





















اليسوم الشاعنه «ر؟ القادسية 
والجيل على. ملعب البقعه. 
»لي دوري الطائرة يلتقي اليسوم 
على ملعب. مدينة الحسين للشباب 
+ #ر* م الوحدات. + الاولمبي ا 
رطم ا . 
تيبا الأشرزفية 












للبنين بطولة المرحله الثانوية لكزة 


وحفل توزيع جوائز مكذب حي 
شبيب في مدرسة معاويه بالزرقاء 
وبرعاية الاستاذ عبد القادر 
عربيات مدير المكتب تكريما للفرق 
الفائزه في المراحل الثلاث: 

«تبدأ بطولة تحت سن ٠١‏ لكرة 


للشباب ويشارك بالبطولة 5م 
الاعب وتقام المباريات في صالة | 
التدريب بالمدينه . 


عمان ‏ الدستور - فيمن نخطة 
م 


لمجتمع قام فريق من طلاب 
مدوة الاح الا يه لين يمرا 
رئيس قسم النشاط في المديرية واحد., 
المعلمين بدتعشيب خديقة المدينة' 
الرياضية 


نهائي 0 






الحسين يفوز على الزرقاء كرويا 
+ / صفر 


وسهل ء فيما سجل لورئس من. 
ضرية جزاء واخرى من كرة 
مرتده » وقد انتهى الشوط الاول 
بتعادل الفريقين صفر ‏ صفر” 
وبعد اللقاء اقام نادي الحسين. 
حفل عشاء نفريق اتزرقاء فى 
فندق الزازي باريد 


ضمن بطولة البقعة التنشيطية 















هي دورة البقعه لكرة. القد م يلتقي 











الكانويةة ||.]د 


















الطاولة بنتادي مدينة الحسين | 

















































اليوم.. هل يوقف الجيل زحف : 


زال يئن من جراح الهبوط الى 
دوري اندية الدرجة الاولى » ولكن 
بالرغم من ذلك فهو خلال حرصه 
على المشاركة ف هذه اليطولة فانه 
يسعى للبقاء في دائرة الضوءمء وهو 


الاغوار -من مازن ابو 
زبيد 


هيئة:آدارية جديدة 
لنادجي وقاص, 


عقدث الهيئة العامة لنادي زقامن 
الرياضي اجتماعا لها بحضور 
السيد, محمود البطاينه مندوب 
مؤسسنة رعاية الشباب» وقد تلي في 
الاجتماع التقرير الاداري والمالي 
للنسادي؛ وجسرى انتخاب هيئة 
ادازية جديدة» وفاز بالتزكية 
التالية اسماؤهم: 

فوزي توفيق دوجان رئيساء 
أحصد حسين محمدء يوسف ذيب 
الظاهرء منيير ياسر ابو الربء» 
راتب خليل ابراهيمء فيصل صلاح 
سليمان؛ محمود محمد الناطورء 
عبد الله حسين العمري؛ حمدان 


سائم المصري اعضاء. 








رعى السيد معتصم العبيني مساعد 
متصرف لواء الاغوار الشمالية 
مندوبا عن متصرف اللوامء 
المباراة الودية بين فريق نادي 
المشارع وفريق نادي شباب كريمة 
'بالكرة الطائرة وعلى ملاعب 
الفريق الاول؛ بعد ظهر يوم الخمين 
الماضي, واستطاع فريق نادي 


فق بطولة السلة / 
ام الحيران 
ف يظولة كرة السلة للمرحلة 


الثانوية لطاليات مكتب الاشرفية 
تمكن فريق طالبات ام الحيران من 
الهوز باليطولة يعد قوزه على 
: خجريبة السوق ب ١6‏ نقطة مقابل 
نقطتين في مياراة من طرف واحد 
ظهرت يها أكثر من لاعبة من مدرسة 
ام الحيران ومنهن: هاله ايراهيمء 
ملك وسلوى وعائشه 


وف الميإزاة الشانية فازت ام 
الحيران دكي غلى مدرسة 


1111 اليوثانت 
© الرجا ب .. يلعب قفرنقين . 


© السب رع السا جن.. ذكرة 






© ١ل‏ التجنيق اسه اشر بإ عر 







تفوز لبط 





عالعالرياضة 
مسجلة الريياضة والسشباب 
تطالعون شع ددالعّد 
© الرمثًا ترعرالئية الليتائ . 


وعنات .امل لقاى ترداب - 
3 مغاصآت بور لقم الث ر ردقت . 


ه بطرئة انطائرة . ٠‏ باتتقلا_لْمَاء القرتس . 
© كره السلة وانطايٌة ..- لفرصت تس الا نساتات - 






© الاستعداد للدورة بالمغرب واسياا ١‏ عين الرياضة 


© تشكيل فريق لكرة الماء 
| كان من ابيرز قرارات الاتحاد 
| الاردني للسباحة في جلسته الاخيرة 
]| برئاسة السيد عبد الله ابو نوار ما 
| يلي: 






































لاعب أم مدرب؟ 
خاصة لكلية وطالبات الجامعة 

الاردنية اعتبارا من يوم الاربعام 
القسادم الملموافق ه/ه/؟مو؟ 
وتشكيل لجنة تضم؛ عمر الكيلاني» 
| © دعوة السباحين بالاندية غازي نويران» خميس غيث لهذه 
| ومختلف القطاعات الاتصال 1 

'| والكتابة للاتحاد الاردنئى للسباحة 
| للاشتراك في تصفيات تشكيل فريق 
| لكرة الماء اعتبارا من 89/57/1١‏ 
م استعداد! للدورة الاسيوية ودورة 
| المغرب وتكليف المدرب عمر 
الكيلاني بوضع الترتيبات لذلك - 


© عقد دورة حكسام مستجدين - 



























ا يندفع بعض اللاعبين بتسرع في 
| ] يعض الأحيسان؛ ويتجهسون 
| للتدريب لدى فرق اخرى اقل 
| درجة من فرقهم تحت وطاأة 
! البحث عن المواقع والمكافات .. 
وربما الخبرة ! 
واذا كان من حق اللاعب ان 
يتقطور الى المستوى الذي يؤهله 
١‏ لان يصبح مدربا عريقا؛ فان 
ذلك لايتم من خلال موقمه 
كلا عب وانما من خلال عبوره 
عسدة دورات تسدريبيةء 
واكاديميه تضمن صقله كليا او 
أ جزئيا لمهمة التدريب . فاللاعب 
| بطبيعته متحمس وينقصسه 
/ (النضوج) الرياضي؛ ولذلك 
]| تراه اذآا ما حمل صوئجان 
| التدريب بشكل مبكر غير 
| مدروس.ء مدتهصور من علسى 
المصطبة ٠‏ يوجه (الحكم !) اكثر 
مما يوجه لاعبيه . اكثر من ذلك 
فانه لمن الخطا من الشاحية 
الفئية أن يدرب لاعب من لاعبى 
| اندي ةالدرجة الممتازه مثلا 
فريقا من اندية الدرجة الاولي 
او ما شابهء نظرا (للازدواجيه) 
المترتبة على ذلك ! 
ترى اذا ما كان هنالك 
مباراتان احداهما لفريق 
المدرب -اللاعب والاخرى 
للفريق الذي يدربه فالى ايهما 
|| يذهب؟ 
| من المؤكد انه سيترك اما 
1 فريقه الذي يدرب ! واما فريقه 
| الذي يلعب!! وكلاهمااصران 
ا احلاهما مر اليس كذلك على اية | 
| حال الموضوع اكبر من خاطرة ١‏ | 
تقال وهذا بعفى مآ نراه! 


© ايقاف تدريبات المنتخب 

الموطني «يسبتب الامتحانات 
المدرسية ولغاية ١989/8/55‏ 
وعقد اجتماع للمنتخحب يوم مه 
بعد الاستراحة في مدينة الحسين 
للشبا ب . 


© الانضمام للاتحاد الاسيوي 





عبد الله ابوانوار ‏ رئيس الاتحاد 


للسباحة والكتابة بذلك الى مؤسسة 
رعاية الشباب. 












أبحات ودراسات علمية رياضية 
الى الجامعة الاردنية” 


افاد الذكتور محمه خير مامسر 
عميد كلية الربية الرياضية في 
الجامعة الاردنية بانه وصلت هذا 
الاسبوع مجموعة من الرسائل 
والبحوث العلمية التي'تبرع يها 
الاستاذ ‏ الدكتور محمد عبدالخالق 
عسلام ‏ نسائب رئيس الجامعة 
الامريكية بالقاهره» وبلغ عدد هذه 
البحوث ١٠١‏ بحثا بين رسالة 
ماجستير ودكتوراه وانتاج علمي» 
وقد اشتملت هذه البحوث على 

مختلف الانشطة الرياضية ل 


الى الجوانب التربوية والوظيفية 
المتعلقة بالتربية الرياضية » هذا 
وسيتم وضع صصذه المجمنوعة في 
مكتبة الجامعة حيث ستتاح الفرصة 
لنجميع للاضطلاع عليهاء نظرا لانها 
نتيجة لبحوث وتجارب علمية في 
مجال التربية الرياضيةء وفي 
النهاية نشكر الاستاذ الدكتور محمد 



































© الدكتور مامسر 


عبدالخالق علام على تبرعه هذا 
ونتمنى له كل تقدم ونجاح. هذا 
وسوف ٠‏ تخصص. الدستور زاوية 





خاصة في الملحق الرياضي تهتم 
بعرضي وتلخيصس بعض من هذه 
5 1 الدراسات كزاوية رياضية علمية. 
أمر يهيؤه اكثر من اي وقت مضى 1 
للاستعداد الجدي لمرحلة الصراع 


ف دوري التظالم إملذ قي الغوه2 
الى الممتاز! 













! مدرسة حمزة تفوز] 
| على اشبال الحسين 
كرويا ١/7‏ 


© فاز فريق مدرسة حمزة بن 
عبدالمطئب على اشبسال نمادي 
/ الحسين بكرة القدم بثلاث اصابات 
مقابل اصابة واحدة في المباراة 
التي اقيمت على ستاد اريد أمس . 























:شنلر حسين شآهين يعد طول غياب | 
'بسبب اجرائة عملية جراحية وبدا | 
في المبساراة قسادرا على العطاء 
ولعب قشاشا واجاد التغطيه. 


فاز فريق كشأفة الرصيفه الاهليه 
على الفريق الثاني لمركز مخيم 
| شنلر 5/4 في مباراة ودية بكرة 
القَدِم جرت بينهما على ملعب نقابة 
الفوسفات بالرصيفه وحكمها السيد 








































كريمة ان يفوز بالشوطين الثاني 
والرايسع 9 ع اواما 


فريق نادي المشارع فقه احر أ فيصل عبد الله وساعده زاهي اب 2 
ذَ 1ض - و9 زاهي ابو كان الكشافة اول من بد1ا 

الفسوز في الاشواط الاول والشالث عسل وانتهمى الشوط الاول السى - اي ا ع 

والخبامس بواقع 05/00 | | بطولئة المسدينيه بالتسجيل بواسطة ناصر ثم عادله , 


تعادل الفريقين 0/9 


9 تتحانضما بذلك” رن 


حيدر عبد الهادي بعد أن سدد 





الريناضية للطاول ناء 















م ؟ اللع- فسة :الميك: 31 عدنان اسماعيل كرة كوية بيسرام! 
ا لصالحه, وتميز الفريقان : :27 مند يك يمه رمتااه ع بأ| ١‏ الفبسنازاة جنسناءت ف امطسار اجتازت الحازس واضاف ناصر. 
بمستوى رياضي جيدء ولعب كل تبدأ بعد ظهر اليوم بطولة مدينة | | استعدادات فريق شنلر لدوري هدف اخر ليعادله شبانه ول 
منهما بشكل متكافينلة؛ الآان الفوز الحسين للشباب لكرة الطاوله | | اندية الدرجه الاولىء وكذلك 2 الشوط الثاني اضاف | صر هدفا | 
كان تصائح نانوي المشارع بثلاثة ويشارك بالبطولة 5" لاعبا تحث” تمهيدا لمباراة الفريق الاول امام ثالث للكشافة ثم هكف رايصا 







الوحدات حيث جرب المدرب ا 
. من اللاعبين الجدد وكذلك غيند 
| مراكز بعضى اللاعبين الاساسيين ' 

واشترك في المياراة كابتن فريق 


اشواط مقابل شوطين» وف نهاية 
المباراة سلم السيد مساعيد 
المتصرف كاس المباراة لفريق 
المشارع والميداليات للفريقين . 

وقد ادار المياراة الحكم سالم 
بحراوي وعاطف بشيري» وقد 
حضر المباراة السيد مدير ينك 
أسكان الشونه الشمالية وعدد من 
موظفي الدوائر الحكومية في اللواء 
وجمع غفيسر من اهالي البلدة 
وعشاق الرياضة. 


سادق الحسين 
ووقاص كرويا 


وسط حشد يقارب ثلاثة الاف 
مشاهد جرت على ملاعب ثانوية 
وقاص للبئين». المباراة الودية 
بكرة القدم بين فريقي نادي 
الحسين -اربهد ء ونادي وقاص 
الرياضيء وقد اسفرت المبياراة 
عن فوز فريق نادي الحسين بخمسة 
اهداق مقايل هدف. 


| سن ٠١‏ سنه وتآتي هذه المباريات» 
| في صالة المدينة تنشيطا للصبنه 
| ودعوة للاعضاءم بالنادي” 
| للمشاركه بمختلف النشاطات. 


بواسطة المصري وقبيل ؛نهاية : 
المباراة سجل عادل العرايشة | 
هدفرث .الثالث لتنتهي المباراة |) 
4" للكشافة . 1 










































الاشرفية الثانية بنتيجة وصلت الى 
7 نقطه مقابل لاشيء. 

وقام الاستاذ نآيف الشاويش في 
نهاية المباريات يتوزيع الكآس 
والميداليات على القائرّات. 


ادار المباريات: عيد عبد الحميد» 
عطيه الوحيدي ,» صبحي المصري 2 
. ملكة د عيس. 











اقيمت المياريات على ملاعب 
مدرسة ام الحيران الشانوية 
للينات . 


















الجسمة - شاع الجميّة العايئة اللكنة 
هاتت سنوت تلحكس 118١‏ 2 





اليل 























الصفحة الرابعة عشرة ١‏ الخفيس 97/6/51 ؟ 


م 
















عزيزي القاريم 






























عام دائرة الجوازات 
العامة: اسمي مسجل في 
جواز سفر زوجي والذي 
هو غير موجود الان في 
عمان ونظرالوجود 
اسباب خارجه عن 
احضار جواز سفر 
زوجي وبما اني ازغب 
في السفر فهل يجوز لي آن 
1 حصل على جواز سفر 
© عرضت الزاوية السؤال على 
الاستاذ محمد القضام مدير عام 
دائرة الجوازات العامة فأجاب 
بما يلي: 
























































فترّة طويلة . وقد حاولت 
قبل فترة ان اتقدم بطلب 
ترخيص للبناء على 
الارض ففوجئت بأآن 
الارض اصبحت مستملكه 
لأحدى دواشر الدولة. 
وقد فقيل لي أن أعلانا قد 
نشر في الصحف حول عزم 
الحكومة على استملاك 
قطعة الارض وبما اني لم 
اكن في الاردن. وبالتالي 
لم اطلّع على الجريدة. 
فما هو السبيل لمعرفة 
























تعلن ما يلي: 


1 ا ل 


اليلاد. 





هذه الزاوية احدثناها في 
| الدستور منذ ما يقرب من 
اريعة عشر عاما من آجل 
خدمتك . من اجل ان تكسون 
الجر الذي يوصلك 


امك والمسؤول 


والمواطن على حد سواء. 


© سؤال من الآكخننت” 
المواطنه ع. ن الى مدير 





1 4 ِ 7 - ٠. 
صعرض الزنات ل[ ررق‎ ٠ 
: بيحاسجة الى‎ 
- 7 | 595 موق ا‎ 
جساللغتيت المربية واطدجك زب لياعة وكِتابة‎ 
يا للغتين البة وإئ دجنب‎ 
الاب مخرعت ومسب الكقاوة‎ 4 


ادراب كاك راطقايلة تُغصيًا بن إباعة به صبامًا ومقى 
١‏ ظيرًا دين 2 - لا مساكاء 


تساؤلاتك . تساعدك في فتح * 


الطريق امامك: ١‏ 

هذه الزاوية ما زالت على 
العهد منذ احدثت . وهى على 
استعداد لتلقي اشئلتك لكى 
تتولى الاجابة عليه والاتصال 





لا يجو زان تمنح الزوجةجوازسفر منفصل الابموافقة 
زوجها وبعه شطباسمها من جواز سفز زوجها. 











بلاط 
السيدك محمد 
سفر منفصل دون ان يشطب 
اسمها من جواز سفر زوجها 
ويموافقته على شطب الاسم من 
جواز سفره والسماح لها بحمل 


اجواز سفر. منقصل باسمها.' 


وكذلك الآبن القاصر' المسجل في 
جواز سفر والده وبالتالي 
يحمل جواز سفر منفصل دون 


أذن مسيق وموافقة من والده. - 


على شطب الاسم من :جواز. سقر 
الوالده والسماح له بحمل جواز 
سفر منفصل . 

وعلى هذا فان اي مواطن يقرا 
نصوص قانون الجوازات يدرك 
هذه الامور ويدرك خطورة 
حمل وثيقتي سفر في آن واحده 
كما.يد رك أن الجتواز قد وجد 


.0 :.لتسهيل مهمه ؤب السفر واثبات 











ف الس بدري الطلقي - 
كيف تم الاستتلاك 
والحصول على حقوقي 
في الارض المستملكه. 
© رضت الزاوية السؤال على 
الاستاذ يدري الملقي مدير عام 
داكئرة الاراضي والمساحة 
فآجاب بما يلي 

٠:‏ لقد سبق لي وان اوضحت ان 

نشر اعلان الاستملاك في الصحف 







العيرش / مقايل المَياد العامة 


يسم الله الرحمن الرحيم | 
مرا ربس السط اي الم وزهمةٌ 
ش .. التسجيل بدأ اليوم ا 


المدينة. الرياضية ‏ عمان ‏ هاتف 77+01 ب ص.ي 19200 


١‏ بيدا التسجيل للطلاب والطالبات القدامى والجدد في قسم 
الروضة والقسم الابتدائي'اعتيارا .من اليوم و<ت 


:* نيعبآ طلب التسجيل في الادارة خلال الدوام الرسمي. 
* يرجى من. الطلاب الجدد احضار صورة مصدقة عن شهادة 


للديرة . 
رقية عربيات , 


| اكتب ألنا على صندوق بريد 


(الدستور في. خدمتك) 5 
اتصل هاتقيا على هاتف 


4 من الساعة | 
السادسة وحتى الثامنة من 


: المواطنة ع. ن. فاني ارجو ان 
اشير الى أن المادة ١١‏ من 


. احضار جواز سفر زوجها فان 


| الجسوازات العامة اذا كان 
الزوج موجودا في المملكة او 


السفارة الأردنية في البله الذي 
يتعمل فيه الزوج. وشطب اسمها 


. , انها مسجلة في جواز سفر.زوجها 
1 فقته على. 
أأانك: 0 


الاأعلانعناستملا ك الاراضي في الصحف اهو مجرد 


:التي ستستملكها والمنفعة 


للاسكان ام للتربية والتعليم. 






























1 جريدة الدستور زاوية 


بالمسؤولين من 'أجلها . مساء كل يوم 










المواطنة في الخارج وعند 
الشفر. وعنه اجراء المعاملات 
القانونية والشخصية الخاصة 
اله . 












































وفيما يتعلق بسؤال الآخخت 


الجوازات تنص على ضرورة 
موافقة الزوج على السمناح 
باعطاء زوجته جواز سفر 
منفصل ما دام الزؤاج قائما 
وكذلك”بالنسبة للأولاد القصر. 
ولو جاولت الآخت الشائلة 
استخراج جواز سفر باعتبار ان 
هناك ظروقفا تحول دون 


موافضة الزوج على اعطاء 
زوجته اذنا بخمل جواز سفر 
منفصل لاتتم الابحضوره شخصيا 
امام الموظف المسؤول في دائرة 














امام القنصل الاردني المعتمه في 


من جواز سفره في نفس الوقت. 
وعلى هذا فان دائرة 
الجوازات لا يمكنها منح الآخت 
السائلة جواز سفر منفصل طالما 











لا بحضوره ويمو 





ا 
1 


العائدة لهذا الشخص أو لغيره. 
ويتيع ذلك توصيه بالاستملاك 










المراه منها. سواء اكانت 


وفيما بعد تشكل لجنة لتقدير ثمن 
الآرض. وياستطاعة صاحب 
الأرقى اذا لم يقتتع بالمبلج 
المقدر لسعر الآرض أن يعترض 
على ذلك لدى المحاكم 
المختصة. انما ويما ان صاحب 
السؤال كان خارج البلاد او لم 
ِ على الصحف.او 
الاجراءات التي تمت من خلالها 
استضلاك وتقدير ثمن الارض 
فباني ارجو ان يراجعني في 
مكتبي ومعه الاعلان الذي نشر 
حول النية باستملاك الارفى اذآ 
لم يتسلم ثمن ارضه التي يشير 
اليها حتى الان . 






































م 


: د فانى محدود ة ... 


:اليكو الَو لووعية 


:اعلان صادر عن مجلس قروي 


المنصوره / 


3 بعد الاطلاع على المخطط التتظيمي لفرية المنصورة القديمة 
ايعلن الى جميع المواطنين الكرام بأنه تقبل اعتراضاتيم على 
هذه الشوارع ولمدة شهرين اعتبار! من نشر هذا الاملان 7 
-.. -الصحفء المحلية ‏ 
























0 3 ومن خصل عن خطادو!. لج مباشى... منحدم 

.. متسمم هانق الكترودي 

-حنن اران ونا لط دا هلى ...ساك حكوز وها عادي 

3 ف 0 

. : توج ة ستول موسيع انار ..ط خطان حارجين مع . 
ممتاراك داح ...حراج امرجة .. مكمول وتظع العبيبان 
والصيّانةسوهيع.. يدو د كد مزمكان تن زرخ لال 

المقستم يتافيما لكيش والهواتقك 


ايحداءمن ونام ديتاز 


نت 40١١‏ عسل وق ريد ام دحمان 


غدأآ ستكير ايها 
الطفل.. 
أيها الطقل مسا كان يجب أن 
تموت قيل أواتك ولكن يد 
الشهادة كانت قريبة منكِ فما 
الجسر الذي ستمر عليه الأجيال 
القادمة الا النصر الذي ستصنعه 
دماء الشهداء قالأمم لا تحيا ولا 
تعيش الا بدماء شهدائها . فرغم 
انهم اغتالوا ابتسامتك العذبة 
البريئة التي كانت تدحر جيوش 
اتياع جبل صهيون فقد ادركوا 
أن هناك مليون طقل قلسطيني 
سوف يولدون ويحملون على 
ثغورهم تلك الابتسامة العذية 
الرفيقة المليئة بالآمل والتفاؤل. 
ان الكابوس الذي يعيشه اتباع 
جبل صهيون هو انك غدا ستحرر 
فلسطين من الغاصبين فاليك أيها 
الطفل آلف تحيه ‏ 
محمد امين دلقموني 
اربد 


0 





ذات يوم وبيتما كنت اطالع 
احدى الصحف وقع بصري على 
مقالة يتحدث فيها الكاتب حول 
اللغة العربية والمآسي التي 
تواجهها . وهنا ادركت ان كاتب 
هذه المقالة قد وضع يده على 
الجرح وتطرق الى قضية هامة 
بل هامة جدا والتي تلعب دورا 
أيجابيا كبيرا في بناء المجتمع 
العربيٌ والشخصية العربية 
ليصبج حينكذ قسادرا على 
مواجهة الأعداء بل وهزمهم. 
وهنا ذهبت يعيدا في افكارى 
وقارنت بين حال اللفة العربية 
قديما وما هي عليه الان فوجدت 
ان القارق كالبعد بين الارضس 
والسماءء فقديما كانت اللقة 
المربية معززة كانت تشكل 


البث التلفزيوني في الشوبك 
الاخ المحرز: 0 
يعاني اهالي الشوبك من سوء رؤية البث التلفزيوني منذ بدء 
العمل في محطة التلفزيون الاردني وحتى الان 


وبالرغم من النداءات المتكررة 


من المواطتين لمضاعفة البث 


ونقويته لكي يتمتعوا بمشاهدة برامج التلفزيون الاردني الاان 
هذا المطلشب لم يقدر له ان يتحقق بالشكل المطلوب رغم ان 
المواطن في الشوبك يتم خصم رسوم التلقزيون عليه والكل يعرف 
أن التلفزيون اصبح اداة ثقافية للجميع وهو ضرورة من 


ضرورات الحياة اليومية للمواطن 


ترى متى يتمتع اهالي الشويك بسرؤية برامج ومسلسلات 


التلفزيون الاردني. 


الى أين يدفع 
بالعربه بكل 
اقواه.. وهو 
يرى السيارات 
أمامه في عر ض 
الشازع ترى 
لوحدث له 
ما لاتحمد 
عقباه فعلى من . 
تقع المسؤولية!! 
تصويز 
تاصرالنمروطي 





زسالة من كندا 


نداك الى مقسم 
وسنترال عمان 


الأخ المحرر 


ندرس في مدينة. اوتوا بكندا. 
نحاول كثيرا الاتصال هاتفيا مع 
أهلنا في الازدن. نواجه صعوبة 
كبيرة في الاتصال مع الاردن. 
و أنْسدِ قسم عممان.او 
بالأحرى سنترال مدينة عمان 
الذي لايجيب مع الاسف الشديد .. 

قبل حوالي عشرة ايام حاولنا 
الاتصال مع عمان عن طريق 
مآمبور سنتكرال مدينة اوشوا. 
وكم كان اسف مأامور سنترال 
اوتواحين قال (عمان معي 
على الخط لكن السنتر ال لا 


يجيب ): . 9 ؟ 





وللعلم فليست هذه هي المرة 
الأولى التي نحساول فيها 
الاتصال.. ولايرد سنتسرال 
عمان .. ترى ما هو السبب؟! 






للعيدات والهنديتة 


الشوبك 


اسماغيل سلمان الطوره 
رئيس المجلس القروي 


' الشوبك | 


الدور الاكبر في حياة الفرد ولعل ' ' 


هذا هو ١‏ لسبب الذي جعل الامة 
العربية تقف قديما في مقدمة, 
أقطار المعمورة من حيث:التقدم 


العلمي والحضاري والثقاق. 
اما الآن هاللغة العربية ليست لها 
الأهعمية القديمة. فهي اشنه 
يشمعة انارها اجدادنا الؤد ماء 
بجهدهم وتعبهم الرامي الى رقع 
أسم اللعة العربية'ولكننا بدلا من 
ان تحافظ عن هذا الكنز الثمين 
جعلناه يذهب مع الريح! 

أن هذه ليست سوى نهاية 
البداية فبالرغم مما تعانيه اللغة 
العربية من مآسي الاانها 
تتلقى ايضا طعنات غادزه 





الاخ المحرر 

نسكن بلدة الطيبه في محافظة 
الكرك وتقع هذه البلدة الى 
الجهة الجنوبية الغربية من 
بلدة المزار ‏ الكرك وتعاني 
البلدة من نقص في الخدماتٌ 
1 0 


زراعية متعددة الاغراض» 
هذه الجمعية اخذت على 








© الأخت سمر زريقات - عمان. 


-كتبت .خاطره جميله تقول فيها ؛ من بين حبات المطر المتكسره 
على نافذتي أطل وجهك بعيونه المشعه بالنور والحياة . تتهاوى 
نظراتك عبر الرذاذ المتناثر في المسافة . عيناك تبحثان عن ملجا 
وورده.. ترقصان للالتقاء فقي صباح شتائي دافيء. ان هطول 
النظرات أمل باللقاء . في كف فراشه. وجناح سحابه. 

© الآخت خوله محافظه من اريد: 


بعثت بموال جميل تقول فيه: 


يا خوي لا نتحسر بكره الزمان بيعود 

وبتصير شيخ على كريتك وبتسمع لدق العود 

نصيحتي لا تتذمر ولا تخلف بالوعود 

وخلي الشهامة عنوانك والحق والدين راسمالك. 

© الآخ حميس عبد المنعم برغال ‏ عمان 

- مع تقديري لغيرتك . ولكن الا تعتقد آن هذه الصورة وهميه 
(ومدبلجه) صحيح ان هدفها الاساءة ولكننا بنشرها نحن ايضا 
نسهم في نشر هذه الاساءة . حماك الله وشكر مسعاك وشكرا على 


0 
تقتك بالد ستور. 


ل الخ محمد لف الرواحنه المشارع 
-كتب مشاركة لطيفة الى أخيه في البوابة الشرقية يقول فيها: منة 


أن غادرتنا وآنا احدث نفسي بالأغنية الجديدة والحياة الجديد 
التي اخترتها لنفسك فأصبحت افتش في متاهات ضميري و 
اقاصي وجودي وف ذرات ذمي عن نقاط جديدة لتلك الأغنية 
فأنت .عندما التحقث بقوات اليرموك لتدافع عن بوايتنا الث 


فية 


تصورت نفسي أمامك صغيرا بشكل غريب لأنني كلت لك انت 


الشمعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين فقلت لي سأكون 


عملا يأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة بقانون 
الاستملاك المؤقت رقم (5) لسنة - ١5‏ أعلن بأنني سأتقدم 
لمجلس الوزراء العالي بعد مرور خمسة عشر يومآ من نشر 
هذا الاعلان في الصحف المحلية يطلب لاصدار قرار ياستملاك 
المساحات المبينة تاليا ذوات الارقام التالية من القطع 
المذكورة أوصافها ادناه والعائدة للسادة يصره بنت محمد 
خلف وأولادها والسيد عبدالله عيد سليمان الغنيميين و:أوصاف 
املاكهم ادناه مشروعا للنفع العام لبناء مدرسة ثانوية 
مشتركة بين مجلسي قروي المنصوره ومجلس قروي 
المقارعيه بالمعنى المقصود من قاتون الاستملاك لعام 


58 


ركم 5 
الحوة المساحه 
5 القطّعه العموميه أسم 


صاحب الملك ملاحظات 





ممن لايتذ وقون هذه اللغة . 

فاذا شبهنااللغةالعزبيسة 
بمريض يحتاج الى مساعدة 
الطبيب (الاديب العربي) فهل 
يتخلى الآسي عن مريضه في وقت 
هو بآمس الحاجة لمساعدته ؟ 

وهنا تسآل اللغة العربية أهلها 
وتقول لهم هل يطربون لسماع 
ناعب من جانب الغرب ينادى 
بوآد اللفسة وهي في ريعان 
شبايها . 


ام يسعؤن لآحياء هذه اللغفة 

عن طريق التعامل السليم معها.. 

واني مع اللغة العربية اتساءل 
بنفس السؤال- 

سمير عيسى 

عمان 


همو م قريةالطيبهيمحا فظةا لكر ك 





عاتقها امتياز خط الطيبة 
الكرك لكونها اشترت ثلاثة 
ياصات كبيرةء لكن هذه 
الباصات مع الاسف لا تكاد 
تكفي» لنةق_ ب ل المو ظفين 
والعمال والطلبة من الطيية 
والى الكرك وبالعكسء 
والادهى من ذلك الطريق التى 
تربط المزار ‏ مجرا ‏ الطيبة . 
هذه الطريق اصيحت عسيرة 
لافتقارها للصيانة . 





© الماء : الماء تصل للناس 
عن طريق عين ماء لاندري 
اهي نظيفة ام ملوثة. الامر 
الذي نرجو معه مؤمسة مياه 
الشرب دراسة حبل هذه 
المشكلة . 


© الكهرياء: الكهرياء لم 
تصل بعد.ء ولم تمدد الاعمدة 
للقرية » وليس هناك في الافق 
ما يبشر بوصول الكهرباء في 
القريب. الامر الذي يدعونا 


للمطالبة بايصال الكهرياء 





| ورحلة الهجرة.. 
ارجوحة يلقها السواد.. 











كشمعة الكهرباء. ساضيء ولن 


ي اذوب وحتى لو تحطمت او 
تكسرت لآن الضوء او النور لاايتحطم  ١‏ 























زفق 
في عطر الزنابق.. امل متجده 
وف شهوة السكين. . 
حياة تموت.. م 
ووس لكا علمى متايسر | 
يفف الوطن وحيدا ساهما.- 
وحيدا.. بين انيابالظلام .. 
والبحر ولافق دوما ف عناق.. | 
عيون البرتقال ف يافا.. 
برجاء ننتظر...؟ 

)2( 
من ستائر الحزن السودام.. 
تعزف التراتيل في جناز.. 
تصرخ الزلازل .. في نيسان.. 
وتهب أعاصير الأجيال.. ا 
لتطوف الشمس... مع النسائم.. أ 
بحر السلم والحياة.. 

)2( 
في أعماق يثر المآسي .. 
يطوقني ذكرى الجرح.. 
وأنا عبر الحدود.. 
الشوك فوق جبيني .. 







































كن الأ محمد أمين الذلقموني -أربد 
-لم يصلنا من رسائلك الا الرسالة الآخيزة والتي تتحدث فيها عن 
الطفل الفلسطيني . ننتظر رسائلك وكل الشكر لك على تعاونك . 


© الآختث م ع. 


ولم الخجل يا أختاه من عرض الموضوع على صفحات 
الجريدة طالما انه يتعزض لخدمة عامة وليس هو بالموضوع 
الشخصي . ابعثي بالموضوع وتوكلى على الله. 

© الآخ تيسير غوائمه من عمان. 
بعث لنا الاخ تيسير بشغار الجوال جاء فيه: 


لاارتضي بالعيش الاجوالا 
بين الأعمال والخير حواما 
احمي يصدري امتي وترابها 


واقلع شوكها وزرع ازهارها.. 


صلاح الدين يا لها 

من قرفة وللايوبي خلدها.. 
فاذكروا دوما اسمها 

فلن تروا الاخيرها 


© الأخ نزهي سعيد ‏ جبل نزال 
المقالات التي تشير اليها مع الاسف لم تطلني. واما نخصوص 


موضوع الهاتف. فقد سبق لي وان نشرت صورة بطاقة المراجعة 
للهاتفالمراه . ولم نتلق جوابا من مؤسسة المواصلات مع الآأسف. 
لك الأخوة سكان حى الامير محمد بعمان. 


-نفضل ان تكتبوا عن المشكلة الى معالي إمين العاصمة نارء: 


طالما ان المشكلة تتعلق باحد السكان. 







بالبريد المسجل. 


فوز الدين البسومي 


اعددت صرق رباع . 


تعلن. شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة 
لمساهميها الكرام بمراجعة مكاتب الشركة الرئيسية ف جيل 
عمان لاستلام الأرباح اعتبارا من يوم السبت الموافق 
ين يوما من تاريخه ويعد 
١‏ - لشركة بايداع شيكات ارباح 
المساهمين الذين لم يتمكنوا من مراجعة. مكاتيها لعناوينهم 


7 ولمدة عشر 
انقضاء هذه الفترة ستقوم 1 


اعادة طرح عطام 
تعلن القيادة العامة للقوات” المسلحة الاردنية عن تمديد. مدة 
بيعو فتح عطاء انشاء قاعات تدريس في منطقة جرش. 
فغلى المتعهدين المصنفين بالدرجات حتى الثالثة ابنية 
حسب اس التصنيف لوزارة الاشغال العامة لعام 41/5( 
والراغبين الاشتراك ف هذه المناقصة مراجعة مديرية سلاح . 
الهندسة الملكي للحصول على وثائق العطاء مقايل ميلج 
(-”) ثلاثون دينارا غير مسترده . 
تعاد المناقصات وتسلم لرئيس اللجنة إسلاح 
الهندسة الملكي غير متآخرة عن الساعة الحادية عشرة م 
صباح يوع الاثنين الموافق ١ ١‏ أيار 85 وكل مناقصة ترد بعد 8 
الوقت المحددٍ تهمل ولااينظر يها ش 



















رئيس مجلس الادارة 
عبدالمجيه شومان 












ف مديرية سلا 



























المسلسل التلفزيوني البدوئ 
«اسيف دحيلان» الذي اخرجه 
علاء الدين كوكش. وقام 




















تحت رعاية حضرة صاحبة السمو 
الملكي الاميرة بسمة يقيم نسادي 
انرويل حفلا ف قاعة فندق الشيراتون 
على شرف عقائل الروتاريين 
الضيوف في الرابعة من مساء اليوم . 
يتخلل الحفل عرض قفاطين من 
انتاج جمعية الملكة علياء للمعاقين 
سمعياء. 












































؟ القاهرة ا.ف.ب .هل ضعفت 
| العلاقات الانسانية الى حد قيام 
['بعض الصحف اليومية بمهمة 
| التقفريب بين راغبي الزواج 
والتسوفيق بين راسين في الحار 
| سؤال يثيئرهومادابت صحيفة 
| الجمهورية المصرية على نشرة منذ 
| عسدة سنوات من خلال ياب 
| اعلانات زواج 










وهكذا اصيح اغلب من يبحث 
| عن توأم الروح سواء كان مهندسا 
| او طبيبا او باحثا في المركز القوى 
|. للبحوث يوكل هذه المهمنة الى 
| الصحيفة اليومية التي تتولى نيابة 
عنه نشر مواصفات ابنة الحلال 
| التي يريدها راغب الزواج شريكة 
|| لحياته .. هناك من يطلب"ان تكون 
العروس جميلة ممتلئة القوام من 
عائلة طيبة وتملك شقة وهناك من 
]| يفضل مواصفات اخرى. 

غير ان اعلانات الزواج. لا تقتصر 
على الجنس الخشن فمع اقتراب 
القرن العشرين من نهايته لم يعد 
يخدش حياء الفتاة ان تبحث عن 
نصفها الاخر وان تحدد ما تفضل ان” 
يكون عليه من مواصفات كان يكون 



















'يستلزم منها فق بعض الاحيان شيئا 




















ببطولته مجموعة من الممثلين 
الاردنيين والسوريين 


والقطريين هم : 
طلحت حمدي؛ 


شفيقه الطل؛ وداه كواري 


ويذكر ان العمل في هذا 
المسلسل تعرضى لصعويات 


بسبب الاحوال الجوية. 


مقبول الشكل يشغل مركزا طيبا 
ويملك شقة. 

السمة الغالبة فى هذه الاعلانات 
التي تعكس الشرط الاساسي لراغب 
الزواج مثلما هو واضح في هذه 
الاعلانات التي لقيت: نجاحا غير 
متوقع وهو واجود شقة. 
يرىالبعضى ان ذلك انما هو ضريبة 
التقدم فالعمل يمتمن الوقت ممالا 
يفتح المجال للتقارب ولتقوية 
العلاقات الانسانية في حين يرى 
البعض الاخر ان“دور الصحيفة هنا 
هو دور الخاطبة التي اشتهر 

قديما ولكن في ثوبها ا 
والخاطبة مثلما هو معروف كانت ١‏ 
شخصية مشهورة حتى بداية هذا 
القرن وكسانت وراء اغلبية 
الزيجات سواء كانت سعيدة ام 
تعيسة فكانت ضيفة تجد الترحاب في 
اي مزل تزورم ولاسيما اذا كثر 
عدد الفتيات في هذا المنزل من هن 
على سن الْرَواجٍ اما مادة عملها في 
تنقلها من بيت لاخر فكاتنت صور 
العرائس التي كانت تعرضها على 
راغبي الزواج غير ان الامر كان 


من المكر والتحايل كان تعرض 
صورة لممثلة شهيرة جريتا جاربو 
على سبيسل المثال ‏ على انهسا 
العروس المعنية. 

وانقضى عهد الخاطبة واصبحت 
اعلانات الزواج تشير في المقام 
الاول الى المطالب المادية مشل 
الشقة فمن يملكها يملك ورقة رابحة 






«قهوة 
:الماوردي 


:© قرغت نبيلة 
.عبيد من تصوير 

«قهوة الماوردي» 

قصة 










- الاديب محمد - 
جلالء واخراج 





العذراء والشعر 
الابيض اخراج” 
حسين كمال. 
والراقصة والظبال” 
أخراج اشرى 
فهمي 









مخمود ابو 
غريبء وليه بركات:» عبد 
الرحمن آل رشي» رنده زكرياء 
محمد ابو حديد» على: حسن ,2 




















أساسية يهدف في سبيلهااي شي م 
ومن لايملك هذه الميزة خاتم 
سليمان سوام كان دون جوان 
عصره او كانت اجمل فاتنات 
العالم تقل قرصته او قرصتها. 

من بين هذه الاعلاتات اعلان 
يطلب فيه صاحيه وهو من الحر فيين 
ويعمل بالسباكة مقيول الشكل 
ويبلغ ايراده الشهري ستمائة جنيه 
مصري وهو رقم لايحصل عليه 
خريج الجامعة الذي لن يزيد راتيه 
الشهري بعد سنوات طويلة عن 
ثمانين جنيها يطلب ان تكون شريكة 
جياته جميلة جميلة تقدس الحياة 





© «الكمين».. عن وان اول فيلم 
روائي» تمثله فرقة ال «فور -ام» 

مع الدكتور عزت ابو عوفء 
ويخرجه المخرج السّاب عمر عبد 
العزيز (نجل المخورج : محمد عبد 
العزيز) ويبدا تصويره خلال هذا 
الصيف.. ويشترك في بطولتسه» 
ايضا: عادل امام .. الفيلم من نوع 
«الميوزكال ‏ دراما» على غرار 
افلام روبرت وايزء وبوب فوس 
(كل هذا الجساز): و(صوت 





والدكتور عزت ابو عوفء وفرقته 
التي زارت الكويت في رحلة فنية 
منذ اسابيع قلائل؛ سيقوم برحلتين 
فنيتين» اولهما بين لندن 
وباريس.. ثم رحلة اخرى الى كندا 
واميركاء حييث يقدم هناك ١؟‏ 


الكاسيت الرابعء يخرج لفرقة ابو 
عوف بعدء ان حقق الكآسيت الاخير 
للفرقة اعلى توزيع في الوطن 
العربي .. 


يقول د. ابو عوف.. انه يتطلع الى 

















استكهولم : انتهت ماريانا 
زوجة لاعب التنس الدولي بورج 
مؤخرا من تأليف كتاب يعنوان 
مباراة الخب تستعرض فيها 
حياة زوجها الرياضية وحياتهما 
الخاصة و المشاكل التي و اجيتهما 
في الاونة الاخيرة من حيياتهما 
خصوصا بعد هزيمة بورج 
وابتعاده عن الملاعب لمدة خمسة 
أشهر . 






























وقد علقت في كتابها على فترة 
ابتعاد زوجها انها فترة جمود 
ااانه كان عنده من الحب 
العائلي ما يكفي لاذابة هذا 
الجمود . 

وجدير بالذكر ان زوجة بورج 
تعاذ من مرض شديد في الكلية 
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الزوجية وتقبل الحياه معه في 
العريش شمالي سيناء . 

عرض اخسر لايقاوم تنشره 
الصحيفة نفسها لشاب لبناني مطلق 
محافظا يصف نفسه يانه رجل 
اعمال وحاصل على عدة شهادات 
ايراده الشهري الف جنيه ويملك 
شقة في احدى المدن اللبنانية 
ويطلب: ان تكون شرب 
سمراء' ملفوفة القوام مثقفة' سيدة 
بيت ونتحدث الانجليزية. 

عامل وجود الشقة هو الصفة 
الغالبة اذن على هذه الاعلانات 
وان كانت ليست الصفة الوحيدة اذ 








اعادة صياغة الاعمال العربية؛ في 
اكثر من بلد من خلال توزيج 
اوركسترالي جديدء مثلما فعل مع 


القت الدكتورة رضوى عاشور 
الناقدة والمفكرة المصرية 
المعروفة محاضرة في قاعة رابطة 
الكتاب الاردنيين مساء أمس 
الثلائاء تحدثت فيها عن مظاهر 
النضال الذي يخوضه المثقفون 
المصريون الاحرار في مصر ضد 
سياسة التطبييع والازتسا دق 
احضان “الصهيونية وتشويه 
الثقافة العربية في مصر. 


ونوهت المحاضرة بدور لجنة 


| الدفاع عن الثقافة الوطنية في 


امصر في هذا المجال. وبالدور 


تطلب سيدة طويلة القامة تملك شقة 
في وسط المدينة وتعمل في شركة 
استثمارية الزواج من رجل يشغل 
مركزا محترما يقدس الحياه 
الزوجية لا يقل طوله عن ١15‏ سم 
وان يكون اعزبا وهو ايضاح نه 
دلالته اذ ان تصدد الزوجات ليس 
ممنوعا في مصر. 

اما اذا كانت هناك صعوبة في 
ايجاد شقة فعلى راغب الزواج ان 
يكون مستعدا للسفر الى احدى 
الدول النفطية كي يتمكن من توفير 
مبلغ من المال يساعده في شراء شقة 


عند عودته. 


ه فرقة الفور ام 
«الليلة الكبيرة». و«ياصلاة 


السزين» , وغيرها من الاغنيات 
العاطفية والشعبية» والشائمة» 





يفتل 9 شخصا ويصيب عشرين اخرين 


سيؤول اآ.ف. ب.. علم في 
سيؤول ان شرطيا ثصلا في كوريا 
الجنوبية قتل 4ه شخصا واصاب 
عشرين اخرين بجراح مساء امس 
في سوق قرية «وييونج» على 
مسافة ستين كيلو متسرا غربي 
«بوسان» بكوريا الجنوبية. 


وبعد ان نشر هذا الشرطي الرعب 
.ف. القرية طوال ست ساعات كان 
يطلق حلالها النيران من مسدسه 
ويلقي بالقنابل اليدوية انتحر 
بقنبلة يدوية ايضا.. 


وكان هذا الشرطي ««وو-بوم. 
كون» البالغ من العمر ا" عاما قد 


دي يه 


ية ساق و وال ودينادة 


ثمل واصبح ثائرا في امحقاب 
امشاجزة مك ارو بج واوا ع ما 
ادت الى قتلها .. وف البداية قتل 
اربعة اشخاص كانوا في مكب 
البريه قبل ان يفتح النيران جزافا 
على الجمهور الذي كان يتدافع في 
سوق القرية.. 


وقد عرض «سو جوتج -هرا» 
وزير داخلية كوريا الجنوبية - 
المسؤول عن قوات الشرطة ل 


استقالته في اعقاب هذا الحادث دالا 
انه توجه على الفور الى القرية 
واعلن انه يتحمل المسؤ ولية الكاملة 
لهده المذبحة. 


الوضعالثقاقي الراهن في مصر قفي 


محاضرة للدكتورة رضوى عاشور 





0 


وولا<ق وجرادبن 


الذي تلعبه سلسلة المنشورات 
الشعبية في ايصال الصوت الحر 
للكتاب المصزيين من خلال 
مؤلقاتهم الادبية . 
كصا نوهت المحاضرة يدور 
المثقفين الوطنيين في التصدي 
للدور التخريبي الذي تمارسه 
ؤسسات النشر الأجنبيية 
والمثقفون'المأجورون ف مصر. 
واعقب المحاضرة نقاش شارك 
فيه جمهور الحاضرين وقدم 
المحاضرة الؤزميل خليل 
السواحري. 







اعلان اخر تطلب فيه صاحبته 
وهي من الاسكندرية وق الثالثة 
والعشرين من عمرها وعلى قدر 
من الجمال متوسطة التعليم رية 
بيت ومتدينة زوجا تكون سنة 
مناسبة من أسرة طيبة اما الشهادة 
او الوظيفة التي يشغلها فليست 
بالامر المهم ولكن من الضروري ان 
تكون لديه شقة او يكون لدينه 
استعداد للسفر الى الجارج. 


وباستثناء بعضن. الخالات الغريبة 
مثل هذا اليائس الذي لايمانع في لن. 
تكمون العجروس دميمة بلشرط ان 
تكو نلمذيها شقة فان اغلبية 
الاعلانات عادية وغالبا ما يشترط 
طالب الزواج ان تكون العروس 


متدينة وجميلة .وممتلثة القوام اما 
بالنسبة للعريس فيكفي في القالب 
:ان يكون مقبول الشكل. 




























































وهو يتمنى لو فعل هذا يالنسية 
للغناء الكويتي والخليجي المتميز. 


© روسرت واجئر الذي توفيت 
زوجنه نتالي وود وستيفاني باور 

الذي توق حبيبها وليسام هولدن 
واللذان يقومان حاليا بيظتولة 










«هارت توهارت» وألذي يعرضه 
التلفزيون الكويني خلال دورته 
الحالية يبدو انهما قد قررا الزواج 
بعد إن فجع كل واحد منهما بمن 


امبحتليا + 


' روبرت قال انهلايمانع في الزواج 
من ستيفاني وستيفاني قالت 58 
روبرت ذو شخصية قوية ولا اعتقد 
ان هناك فتاة يامكانها ان ترفضه 
كزوج. 

روبرت وستيفاني طارا امس 
الاول الى هاواي لقضاء اجازة 
خاصة يرتاحان فيها من تصوير 
مسلسلهما هارت والاشاعات تقول 
ان الزواج قد يتم في هاواي .: 

















مسلسل هارت دور زوجة روبرت. 


تشكاتوابعة مإ ناد الامروكالفاخد 


ا 


ا ؛ولبشاح 


ا أعرك 
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0 مر 
اول 


- 






























المسلسل التلفزيوني المعروف: 


على فكرة ستيفاني تمل ف 


اربه/ ابراهيم السطري 


عن دار الحيياة للتوزيع والنشر 
وبدعم من جامعة اليرموك صدر 
الكتاب السابع للمؤرخ (يوسف 
غوائمه) الاستاذ المساعد في دائرة 
العلوم الانسانية والاجتماعيّة 
يجا فت عة اللير موك - 





اقتصادية, 0 اي 
سات الاجتماعية» وازدهار 
الحركة العلمية بالاضافة الى دراسة 
بيسست المقدس من النسواحي _ 


الديمو غرافية والطبوغرافية. 
والكشاب مزود بخرائّط وصور 
اللمدينة المقدسة . 


ويعتبر هذا الكتاب اول دراسة 
عن نيابه بيت المقدسء استفادت 
من وثائ ق المتحف الاسلامي في بيت 
| ا 

| ومن الجدير بالذكر ان لوحة. 
| 'القلاف اللفنان نايف الهشلمون 


| «قراءات في الادب 
ا الارد ني » 


:.. من منشورات رابطة الكتاب 
|| الاردنيين يصدر قزيبا عن مطابع 


نجوى ابراهيم 
«تحت الجلد» 


© «تحت الجلد».. عنوان 
الفيلم الجديد الذي يشترك في 
بطولته احمد زكي مع نجوى 
ابراهيم» ويعد له السيناريو في 
الوقت الحالي؛ ليصور خلال 
يونيو المقبل . 
معروف ان نجوى قامت ببطولة 
فيلم الارض ليوسف شاهين 





د لقاع 1 





: كونا اشترت مؤسسة 
د ل 
حتى الان في مزاد علني بء 


حولي ٠٠٠ر؛ةادولار‏ 
وقدمته الى المسجد الرئيسي في 
لندن الواقع في شارع ريجنتس 
بارك. 


0 

ويحتاج المصحف اتذي كتب 

واهدي الى السلطان 
قايتباي ي الى شخصين لحمله .. 





| تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر 
المملوكي 1167 


«دراشات في الفولكلور الاردني». 


عر 8 جنيسه استر ليني اي” 


روبرت واغئر وستيفاني باور 






















































الدستور التجارية؛ الكتاب الثاني 
للناكد توفيق ابو الرب» تحنث 
عنوان «قراءات ف الادب 


الاردني». 


... الكتاب يتضمن دراسات نقدية 
للعديد من الروايات والمجموعات 
الشعرية والقصصية الاردنية . 


...أما الكتاب الاول. فقد صدر 
عام ١548٠‏ عن وزارة الثقافة 
والشباب الاردنيةء تحت عنوان 








وقانت وليه رهاق 
رعت المزاد المختص ب 
المخطوطات الاسلامية ان مؤاسطة 
كريم سعيد الممنوكة لمصالح 
سعودية اشئزت المصحف لتهديه 
الى المسجد. 

وكان من ابرز الاشيياء 
المعروضة في المزاد غرفة كاملة 
من الخشب منحوته يزخارفٍ 
اسلامينة وه بيعت , 
٠ر8‏ جنيه استرليني - 
حوالي ٠..ر؟؛‏ دولار. 7 
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ع 0 0 ذآذآذ#ذذذ أ 0 ع 0 ع 8 
3 0 






















1 | 1 ظ مركا افيا قارفا مان‎ ١ ْ٠ 
اشيزاشية العموسيتةكما يه ا عام له‎ 


3 0 3 دينا دينار . تقرير مجلس الادارة | 


: المطلوبات 8 : 
الموجودات المتداولة: , ا ١‏ حض رات المساهمين 




































آنا 02 
01 ىل “لاوا نا/اا5 رمعم 































































15 نقد في الصندوق عملة أردنية «ائسون ْ 00 أن 8١‏ 
واحنبية ١‏ 1 مخميص ضريية الدخل يسرني أن أقدم كظانا فل ىلل المعط مع «صالزإعطعط ]امع 1/1 لزن يرو رمم ررممعنور ممع 
ا | نقد البنوك اللية والاجنبية متخصص رسوم لكم التقرير السنوي | الطجم لامع لأمونز 1/155 أعمريروم6 
: 7 1 مجموع المطلويات 850 ا اذارة 2103/4»ه 41361 اه 
مجموع: الموجودات المتداولة مخصص تعو يض تسر يح عبن الفقرة 
داث الكابتة حفوق المساهمين 
الموجودات:الثاب 7----ا التاسيسة الأولسى من اعمط كعم معمع موه أدمم كممسورم 
أثاث. وديكورات وسياره والمد قوع ع المكنتب + حياة شر كتكم وعن اخ !0/1 خا 01لا لخارطمزهاء 01لا 
وموجودات آخري 1071 و سهما بقيمةعشر قدنانير الانجازات التى تمت 
يخصم / استدراك الاستهلاك 0 ١‏ 5 3-7 ا 0 
لتاريخه في هذه الفترة التى 
0 0 استطعنا يهامن ايجاد 
القيمة الدفترية أسلين فى معة 
حسابات مدينة اخرى: مراسلين في معظم 





أنحام العالم وتحفيق 
ارتتاخ: منافيئة يعت 
قبل التخصيصات 
0+ دينارا 
وذلك بالرغم من 
الصعويبنات التي 
واجهناها في اسواق 
العملة والمنافسة 
الشديدة وتسذبذب 
أسعار العملات 
العالمية لاثبات 
وجودنا الفعلي قِ 
الاسواق المحلية 
والخارجية وهذا 


لبس هه 
مصاريف مدفوعه مقدما 













٠‏ 5؟ إ+ء؟امغئعمه 









+ه. إ.غ94؟؟5ه 







رئيس مجلس الادارة ' 
فاروق طوقان 



























المصاريف الاداريه والعمومية 
الاستهلاكات 
صافي الارباح قبن الضرائب 










5 فوائد داه 
| فرق العملة الاجنبية 
ايرادات مبيع عمله 














































































































ش سدا دك نورسصبسع الارمتكتساح بفضفل مؤازرتكم ١‏ 
. 1 1 04 وجه ود مجلس 0 
لوليا : صاقي الارباح قبل الضرائب ادارتكم والجهاز 
ا الاداري وكفساءة 
متصمر رسوم أضافية للجامعه ا ا 
الارباح مدوره/ نقلت الى الميزانية العمومية موظفي ب 5 
نتطلع م 
القادم بكل امل وثقة 
تقرير مراجعي الحسايات . وان البيانات الحسابية المرفقة متفقة معهاء لتحقيق نتائج افضل : 
لقه فحصنا الميزانية العمومية لشركة المشرق للصرافة (شركة وق راينا ان الميزانية العمومية المرفقه تظهر بصوره عادلة وللسير قدما لما تصبو ا 12111 
لميزانية العمومية لشر قَ شر : 
مساهمة عامة اردنية) كما في *١‏ كانون اول ١541١‏ وبينان : الموقف المالي للشركة كما في *١‏ كانون اول 194١‏ وان بيان اليه نفوسكم في سبيل جه 
الارباح والخسائر للمده المنتهية بذلك التاريخ وقد حصلنا على ٠‏ . الارباح والخسائر يظهر نتيجة اعمالها للمده المنتهية بذلك ون ةا 0 تصفيض عام-ع وبهائيم 
المعلومات والايضاحات التي كانت حسب علمنا واعتقادنا التاريخ » 0 ا ا وتقسدم 
لاغراض التد الذي قمنا فقا لقواعد المرا هو مدون في دهاتر و تِ 2 |نقتر 5 34 2 
٠‏ التتعارف ا 1 العامة للمساهمين الموافقة عليها واقرار الاحتياط الاحتياري وازدهار الشركسة ع جميع إدهزية دلصريث الودولا مت العا ميت 
للقيود والمجلات الكنابية كما شمل اجراءات المراقبة الاخرى وتدوير الارباح التي اقترحها مجلس الإدادم. والله ولي التوفيق. 
1 وجدناها مناسية نان 0111/1 رئيس مجلس الادارة. 













.لانت شفيق تينو مجاسب أقانوني معتمد فاحص حسابات فاروق_-خليل .طوهان 































عاشي م جع ع عع ع ف ماوعا ع جرع ع مع امام دم ع عابو الج عانطا بعالم دان ان لويد اليل وان ليو د 





























: 2 جناوسّاي طلا 
ا : مطلوب موظفه سكرتيره فقدان , 5 
لت ططوط الإكرمة الوطية انزردمة ىا 71 ٠‏ إريد _اعان انا اميه يجيد | 2 
تك ا | : م4 الوم الإردمة و | 2 ككرة عقيل الرواشده عن فقداني يانم 
0 - 2 للا ص زا جواز سفري والذي اجهل جوت ينات دنوضلعه "انار 
ع الو ا ْ رقمه بالاضافة الى ثلاثة 
اعلان توظيف 0 عن حاجتها 5 موظفه: شهادات ميلاد اطفال كانت هناد مهال راجليري فضي 
1 : 1 58 موجودة بشنطة لون كحلي ايطاشل © دنار 1 
تعلن عن حاجتها الى مستخدمين اردنيين لملء الوظائف ١‏ -تجيد اعمال السكرتاريه والتي تَْ بتاريخ إٍ 
الشاغرة ديها وى ادحو التا! و ا بول ضو ]د 1 
محاسب عدد :)١(‏ 2 0 0 ا | الرجاء ممن يجدها مراجعة جناءويردي وسناه”ل 0 
ْ 1 الواتب جسب العا 5 العلديه والعمليه | تلفون ١850‏ اربداواقرب اسبا را لي كي 
يرج اجعة المدير الاداري مع الشهادات الضرورية أ مخفر للشرطة وله الشكر. الطالي 
على ان يكون حائزا على مؤهل. بكالوريوس تجارة 0 تسمه يمت الاب ©6 زان 


الاتصال مع هاتف +5845 -عمان 


كيه مدان لضان يدن ساروا 







نى يوز دنافير 
0110 

وبقامات ١‏ مزكل سس 

مشت اقد مها سر ... 


تخصص محاسبة وله خبرة في حقل المحاسبة لا تقل عن ثلاث 
سنوات ويفضل من عمل في منشات تتعاطى أعمال الملاحة 
البحرية . وان يتقن اللغة الاتكليزية: اتقانا جيدا 0 


مدقق داخلي عدد )١(‏ 


فمدان هوية 
| اعلن اتا خليف بنيه السواريه ١‏ 
ا عن فقدان هوية صادرة عن 
| شركة مناجم الفوسفات | 
| الاردنية والتي اجهل رقمها 
وتاريخ اصدارها. آ 

















اعلان دعوة عطاء 
تعلن لجنة تنظيم مدينة العقية عن حاجتها الى الآليات التالية : 

فعلى الراغبين بالمشاركة في هذه العطاءات مراجعة مكاتب لجنة التنظيم في العقبة لاستلام وثائق 
العطاءات حسب الترتيب المدرج اذناه : 


يرفق مع العروض شيك مصدق او كفالة مالية تعادل 









ان يكون حائرا على مؤهل بيكالوريوس تجارة تخصصن 
محاسبة وان تكون لديه خبرة سابقة في اعمال التدقيق لاتقل 
عن خمس سنواتء وان يتقن اللغة الانكليزية اتقانا ناما . 


رئيس ديوان عدد )١(‏ 


يرحى ممن يجدها ان يسلمها | 
| الى اقرب مخفر للشرطة وله | 
| جزيل الشكر . 3 


نظرا لعدم اكتمال النصابا القانوتي» فقد تقرر تأجيل 
ع الهيئة العامة العادي الى يوم الاحد الموافق 
0 الساعة العاشرة صياحا في شاعة كفتيريا 


المصنع في عوجان 


جعي جم ممع عع 29م 











رئيس مجلس الادارة ٠‏ من قيمة العطاء : 


ممدوح ابو حسان ٠‏ ار سوق | 


جميع السيارات 


أعلن اتنا المدعو محمد تمر ) 
احمد عن فقدان رخصة سوق ١‏ 

















أن يكون حائزا على مؤهل جامعي تخصص ادارةء ولديه 
خبرة لاتقل عن خمس سنوات في أعمال. الديوان» او ما 
يمائلها . وان يتقن اللغة الانكليزية اتقانا جيدا ويجيد الطباعة 
باللغتين العربية و الانكليزية . 

















رقم العطاء وصف العطاء العدد المطتلوب ثُمن نسخة العطاء تاريخ فتح العطاء 





























د , 0 0 جرافة كاوتشوك 1 005 مح/ و / م 8 
تعبا طلبات العمل على نماذج الاستخدام الموجودة في مسصولومب مسراسسل جميع السيارات الصادرة من | 0م ضاغطة هواء ١‏ 0 مح/و/كه 3 
ديوان الشركة الكائنه ف اللوييدة الغريي مقابل المخابراتٌ 5 عمان رقم 9591ه56/..٠5|‏ مم سيارة ضهريج اماء 1 ١‏ م/م 
1 تاريخ هاء 1 ١:‏ 
. العامه شرب جريدة الدستور مؤسسة تجاريه بحاجه الى مراسل دوام صباحي ومسائي ف جهل تاريخ صدور 201 باص ١؟‏ راكبا ١‏ 1 ما/هة/م 









يرجى ممن يجدها الاتصال | 
| بياتفا م+4لالا وله جزيل | 


| الشكر. 


او تنرسل على عنوان الشركة ص . ب ٠5(‏ 4 ه) عمان» 
معززة بالشهادات العلمية والعملية 


تقبل الطلبات لمدة اسبوع من تاريخ هذا الاعلان 









| مكاتبها الكائنه في عمان ‏ شارع الشابسوغ ‏ بناية عاكف الفايز ‏ | 
]| الطابق الثالث تلفون 14م وكالة الشرق العالميهء والمراجعه 
أ[ شخصبدا 


رئيس لجنة تنظيم مديئة العقبة بالوكالة ) 
احمد فوزي ابو نوار | 











3 م هلامك سعد مهاوه ده مد همع هك في وواسه د شه ماد م مم ع ديد جاه د و ماما 


ا حل انيل لدع رن امون اح عامط اكور بن اتلد 
| يصلح لكافة الاعمال التجارية الموقع: 


شارع الملك عبدالله الرئيسي . صويلح 


المراجعه مع السيد يونس شراره تلقفون 54 5888 او484548+- 
عمان , 










اعلان صادر عن مراقب الشركات 


| اعلن انا مراقب الشركات بوزارة الصناعه والتجاره بأن شركة 
ملحمة العطاونه والخلايله السجله تحث رقم ٠١577‏ قد اصيح 


| اسمها الجديد شركة ملحمة الخلايله وذلك يسبب انسحاب الشريك 
أعيدالرحمن سالم عيد العطاونه »؛ يرجى ممن له اى اعتراض على 
.ذلك مراجعتي خلال اسبوع من تاريخ نشر هذا الاعلان ف الصحف 
| المحليه 


اطوط ابويتح للقي 


117مرها0 ا عمارة لضي 5 د هاتف مدر من سرومممم ر بصم 





مراقب انشركات 


























































ا بهه المطالب 
ا الدازاسي عمق وعلى وعلى أن يكون للمدعي 


امور سعوبي سام نومراً ص مات الى الملةالمرية السعودية على متن طارا تحاافم 


إعتيا من و أذار 6 : 


من عمان ا اتضزه را نالساعي لان 
أيام اليس والرهر - 
من عبمان ا ى اترماض الساعم 50 
ايام الملؤًاءا نبي )السيته ايمر - 


ب تقرط أجيةً لريب السعويم _. 





المملكة الأردئية الهاشمية 
وزارة العدل 


ْ المحكمة الصناعية 
0 رقم الإضبارة: /خاص. 


اليه المدعي: نقابة العاملين في 
التعليم الخاص. ل 
اسم المدعى عليه: 'اصحاب: 
المدارس الخاصة 


شْ القران 


الصادر من قبل الرئيس السيمد 
أجمد المومني والعضو السيد فايز 
قاقيش والعضو السيد عبد شخانبة 
المأذونين باجراء المحاكمة واعطاء 
القرارباسم جلالة ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية الحسين بن طلال المعظم. 

بتاريخ 1985/1/17 قرر السيد 
وزبر العمل احالة النزاع العمالي 
الناشىء بين نقابة اصحاب المدارس 
التخاصة والنقاية العامة للعاملين قف 
التعليم الخاص الى هذه المحكمة 


المادة (4) من أقانون” العمل الاردني 
رقم ١‏ لسنة ١97١‏ وتعديلاته وذلك 
بعد ان قفشل مجلس التوفيق الذي 
شكل بموجب أحكام المادة الخامسة من 


"للا لسنة 3355175 

بالمحاكمة الوجاهية الجارية علنا: 
٠‏ مثل النقابة العامة للعاملين في التعليم 
ا الخاص ال محامي الاستان عدي مدانات 
والإستان احمد قطان ومثل النقاينة 
العامة لاصحاب المدارس الخاصة 
المجامي الاستان عبدالته الخطيب وقدم 
| وكثل المعلمين لاكحة توضيحية لما 





ا تطالب به النقابة العامة للعاملين في ' 


التعليم الخاص قطالب يما يلي: , 

د من حيث الرواتب: 

كات ان تتعادل رواتب ال مملمين 
ا الغاملين في المدارس الخاصة من حملة: 
|. الشهادات الصادرة عن كاقة المعاهد 
|. المتّوسطة ودور. المعلمين والجامعات 
| برؤاتب مثيليهم من موظفي وزارة 
| النربية والتعليم مع احتساب فترة 
خيمة كل متهم 


أب - ان تعدل رواتب حفلسة 

ا الشهادة التوجيهية من ا معلمسين قُّ 

| المدارس الخاصة يحيث لا يقل عن 

ا ستين ديتارا شهريا. 

/ 6نم من حيث التامين ١‏ 

: الزام جميع المدارس الخاصة بتنفيذ 

| الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاق ” 

]| الجما اعي وعلى إن يعدل هذا البدسد 

| بحيّت يشمل جميع اقراد العائلة, 

ا 1- احياء اللجنة الاستشارية 

| المخصوص عنها في الفقرة )١(‏ من المادة 
|| الثاقية من الاتفاق الجماعي المنعقد 

| سايقا بين الطرفين. بحيث تؤدى 





| القرض متها 


؟ - اصدار القرار يسريان العمل 
حتى نهاينة العام 


| الحق بالتقدم بطلبات جديدة اضافة , 
لهذه المطالب ف السنوات «التالية للعام. 
لدزاسي 3545 , 

يُقدم وكيل نقاية اصحاب المدارس 





لمعلمين والغاء الاتقاقيات او الاتقاقية 
!| المتكونة بين الطرقين عام 151/9 وعدم 
احأزة العمل بها مدعدا ان ما جاء 
| باللائحة التوضيحية وهي خمسة 
| مطالب تخرج عن موضوع الاتفاقية 
[ المتعقدة عام بين طرق النراع 


استنادا لاحكام الفقرة الثانية من ٠‏ 


نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 





عن عسعان| الى الى 


انام الوتين اقب 


يشت الساعة] ل 


مئعمإن !اقحجدة اللسلاعة »> ١‏ 


نام الوه الدرنها» المرمة 6 الوص 


٠‏ الددارة العام : جيل سان - هافت , ١/2/9‏ / :. 40> برعران 


+ شين اليزيلبييات ٠‏ جبواضيه قر ماف لعامعة - هافق 7/1/0 146 














والتي كانت مدار اليحت امام مجلس 
التوفيق ولذا فان المطالب السواردة 
باللائحة التوضيحية هي مطالبي 
جديدة تخرج عن موضوع الاتفاقية 
وابدى ان: 

أ- .الاتفاقية المعقودة عام 191/0 
بين طرق النزاع والاتقاقية اللاحقة 
والمعدلة لها قد “جرى الفاؤها في 


05 ولا جوز العمل يها 





التوضيحية مجحفة بحق اصحاب 
المدارس الخاصة ولا تتذناسسب 
مداخيل هذه المدارس وان ا 
باجاية المطالب سوف يلحق بها 
أضرار! بالفة ويؤدي الى اغسلاق 
معظمها وهذا .لا يتفق ومصلحة البلاد 
واهالي الطلاب واصحاب المدارس 

بتدقيق سائن البيانات وبمراجعة 
ملفي وزارة العمل ومجلس التوفيق 
تبين الهده المحكمة ائنه بتاريخ 
فتن عقدت اتفاقية بين 
طرفي النزاع انبئقت عن سلسنة 
اجتماعسات عقسدت يوزارة العمل 
وبرئاسة السيد:الوزير وحضور ممثي 
الظرفين وقد تكونت هذه الاتفاقية من 
ست مواد تناولت الامور التالية: 
-١‏ الرواتب: 

1- اتفق الطرفان على ان يكون 
الحد الادنى لراتب المعلم حامل شسهادة 
التوجيهي (14) ديتارا شهردا يضاف 
اليه ميلغ ثلاثة دنانير اجور نقل يحق 
للمعلم التنازل عنها مقابل ان تتقله 
المدرسة من والى مكان العمل. 

ب - الحد الادنى للراتب الاجمالي 
الذى يتقاضاه المعلم السذي يحمل 
مؤهلا اخر مساويا يما تدفسع وزارة 
التربية والتعليم لمعلميها من رواتبي 
اجمالية. * 


وقد اتفق على ان يسري اعلاه 
اعتبارا من 1314/5/١‏ ويحال عجز 
المدارس المشمولة في الفقرة )١(‏ عن 
تحمل التكاليف في زيسادة الرواتي 
مراجعة وزارة الغمل لحل مشكلتهاء 
- اللجنة الاستشارية 

اتقق الطرفان على تشكيل لجنة 
استشارية من خمسة اعضاء اثنان عن 
كل طرف والخامس'يمثل وزارة العملء 
للعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية في 
موعيدها ومعالجة القضايا الفردية 
التي تنشا بين اي معلم وصاحبي 
عدرسة او بين ادارة المدرسة والجهات 
الرسمية الاخرى ذات العلاقة بالعما 
التربوي وعلى أن. تتخذ قراراتها 
بالاغلبية مع الصفة الالزاميسة 
للقرارات. 
7 - عقد. العمل الموحد 

وضع صيغة عقد: عمل مؤحد من 
قبل اللجنة الاستشارية قبل 
0 وتلتزم المدارس يتطبيق 
احكام العقد الموحد في مطلع العام 
الدراسي ماق - 15195 
5 - الكامين 1 : 

اتفق الطرفان على أن تغقد اللجتة 
الاستشارية اتقاقا مع العبسادات 


العمائية لمعالجة العاملين في المدارس ِ 


الخاصضة لدى تنك العيادات ود 
اجور ال معالجة والخدمات العلاجحية 
الاخرئ ويحال التزام احدى المدارشس 
مع مستشقئ خاص فان ذلك يخضع 
لموافقة اللحنة الاستشارية وعلى ان 
منفذ هذه الاجراءات ف موعد اقصاه 
الاو :5 
65- صندوق الانخمسار 

اتفق الظرقان على انشاء صندوق 
ادخار لذى كل مدرسة يحسم من زاتب 
كل معلم ©/ وتضيف المدرسة نسية 
معادلة لذلك كددى. ادنى اعتبارا. من 
وشملن نظام داخلي 
تضعه اللجنة الاستشارية ضمن نقس 
احدة 7 2 : 










الاستان عيدا 


و 


١ه‏ . #8 م 
هندزة للعائلات فقط 
ببق ل جميع زياكته الكزمة:صالكه الجديدمحيث يدون 
للا كولات السشهية والمازات النعلاوية والمسحتندالطابونوالاسما سماك 


علدصمع انواعه وا ليم الشوبية على الفحع , ويوجد لدربنا 
ا ااه شية عت اشراف 
وعلى استعداد ا والضرفان السمشية كت 


امه الطههاة ٠‏ 






١‏ و 


ج-- 


- اتفق على ان يبد العمل بالاتفاقية 
من تاريخ توقيعهسا وهصصلو 
٠‏ باستثناء ما حدد من. 
مدد خاصة لبعض البنود ويعمل يها . 
حتى بداية العام الدراسي 15108 / 
9 ويعاقبٍ على مخالقتها طنقا لما 
جاء بقانون العمل. 

: ويشير انه قد وقع هذه الاتفاقية 
ثمانية ممثلين لاصحاب المداريس 


5 الخاصة وامتنع اثنان عنبالتوقيع بهما. 
جملو والاستساد. 


عثمان بدران كما يظهر من نسخة 
الاتفاقية المحفوظة بهذه القضية 
وكذلك من شهادة الاستاذ محمد 
القيمري وكان هذا قبل تشكيل نقابة 
اصحاب المدارس الخاصة. 

بعد ذلك عاد النزاع ثانية بمظاهر 
اخرى هذه المرة منها ما نشأ دين معهد 


اللعلمين للاداب والعلوم والمعلمين. 


العامئين لديه ومنها ما نشأ عن عدم 
0 أو كلي لبنود الاتفاقية او 

بعضها من جانب يعض اضحابٍ 
المدارس كما تبين من المذكرات والكتب 


المحفوظة في الملف ١/17‏ خاص المدقق , 


من قبل هذه المحكمة ومنها ما جاء 
بكتاب السيد وزير العمل الموجه الى 
السيد وزير التربية والتعليم بزقسم 
0 /7خاص/ 511١‏ تاريخ 
4 حيث ‏ جاء به (هذا وقد 
لوحظ في الاونة الاخيرة بان عددا لا 
باس به من المدارس الخاصة لا تلتزم 
بتطبيق بنود واحكام الاتفاقية 
الجماعية التي تعتير ملزمة للاطراف 
المعنية..] وقد طلب الوزير بهذا 
. الكتاب مشيرا الى كتاب رفع على دولة 
رئيس الوزراء بتاريسخ 1919/0/0 
ايجاد صناديق الادخار ووضع صيغة 
العقد الموحد ورفع اجور حملة شهادة 
التوجيهي من المعلمين الى (4") ديتارا 
واشارة الى ان السيد رئيس الوزراء 
وافقه الرأي ووجه وزير التربية 
والتعليم كتابا الى مدراء التربية 
والتعليم ف. المحافظات والالويسة 
للتعميم على اصجاب المدارس الخاصة 
ورياض الاطفال لتنقيذ مالخص اعلاه 
' قي العام الدراسي 15175/ ١58‏ وطلب 
وزير العمل من مفتشي العمل في 
المحافظات وا لالوية مراقبة ذلك وعقدت 
اجتماعات بوزارة العمل وتحصت 
اشرافها في الشهر الثامن من عام 151/9 
حضرها ممثلو طرفي النزاع ونوقشت 
كذلك هذه الامور وغيرما ياجتماع 
مشترك عقد بوزارة التربية والتعليم في 
الشهر العاشر لسنة ١575‏ ضم ممثلين 
لوزارتي التربية والتعليم والعمبل 
وانتهى يعدم 'حل للنراع. ثم توالت 
الخلافات والاجتماعات حتى توصل 
الطرقان الى الاتقاق المنعقد ف الشهر 
الثاني عشر لعام ١58٠‏ والساري من 
١98١/١‏ ولغايسة 1941/17/١6‏ 
وقد تضعنت هذه الاتفاقئة زسادة 
رواتب المعلمين من حملة شهادة 
الدراسعة الثانوية العامة (التوجيهي) 
بحيث يكون كما يلي يحده الادنى: 
1- 27 دينارا شهريا تدقسع 
المدارس . القادرة يضاف اليهاثلاثة 
دنائير بدل مواصلات. 

ب - 4١‏ دينارا شهريا تدفسع 
لمك أرس غير القادرة مضافا إليها ثلاثة 
دناتير بدل مواصلات. 
الا يؤثر هذا الاتفاق على ان 





ع 
حقوق: اكتسبها العاملون تزيد على ما. 


ذكز أعلاه. 

وتمت الموافقة كذلك على ان تعاليج 
زوجة العامل في العيادات العمائية على 
التحو الذي يسري على العامل نقسه 
حسب الاتفاقية السليقة. 

واخضعت مخالقة الاتفاقية الى 
العقويات المتصوص عنها بقائون 
الخمل وقام نقيب اصحاب المدارس 


هكذا من متصل ‏ 


111/0 لكلل خخ ذا قلخلل 1 لفكتت كدوم 





سمعضه تج[له رمينه تلب و0 
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الخاصة بالطب الى اصحاب المدارس 

ان ينفذوا هذه الاتفاقية. * 
بعد الزبادات التي ادخلت على 
رواتب موظفي الدولسة في مطلع 
عام581١‏ طالبست نقابة المعلمسين 
بمساواة هؤلاء باؤلتك 'العاملين لدى 
وزارة. التربية والتعليم وعاد الجدل 
من جديد بين الطرفين حول تفسير ما 
جاء باتفاقية عام 151/1 حول مساواة 
الم أصية 





لتعليم كما تبين بمحضر 
المنعقد في 581١/5/٠١‏ 
بوزارة العمل. واختلف على قضايسا 
اخرى منها التامين الصحي وبلغ 
:الخلاف ذروته .عقّدما رفعت نقايبة 
اصحاب المدارس الى وزير العمل 


. الكتب بارقام ١/إن/45/١6‏ تاريت 


05 روواعلنت انها اصبحت 
بحل من نصوص الاتفاقيات المنعقدة 
بين الطرفين مع عدم التخلي عما احرزه 
المعلمون من مكاسب لديهم. 
اما بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات من 
قبل المدارس فقد تبين ان الكثير من 
هذه المدارس كانت بتارب 
يلون لحي لا تطبق جزئيا وك 
لما ورد في الاتفاقيتين وفي الاجتماع 
المنعقد في 1581/4/١‏ بوزارة العمل 
وباشرافها وحضور ممثلي الطرفين 
١اقترح.‏ وكيل وزارة العمل احائلية 
النزاع حسب مقتضيات قانون العمل 
الاردني ليعير مراحله القانونية وهي 
مجلس التوقدق قالمحكمة الصناعية. 
وقد قام السيك رئيس مجلس 
الحوفيق بمحاولات لحل الخلاف بين 
طرفيه دون جدوى وانهى عمله بتقرير 
في -1980/6/5 بعد ان استطاع” 
التوصل إلى ان يكون الحد الادنى 
لاجور حامل شهادة الثانوية العامة 
(05) دينارا ولحامل الديلسوم (55) 
دينارا هذا بالنسية للمدارس التي 
تعرف بانها غير قادرة على الدفع مع 
التزام المدارس القادرة بالمساواة يما 
تدفع وزارة التربية والتعليم لكن 
ممثلي المعلمين رقضوا الحدود الدنيا 
والمبينة أعلاه وطلبوا رقع النزاع الى 
ال محكمة. 
باستقصاء دوافع واهداق المعلمين 
لدى المدارس الخاصة من خلال 
مذكراتهم المتكررة واقوال ممثليهم في 
الاجتماعسات الرسمية ويعض 
الالتماسات الفردية الموجهة الى 
مسؤولين ويما يشمل الملف المنظور 
: بهذه القضية يتضح لهذه المحكمة ان 
المعلمين وهم يؤدون نقس الواجبات 
الذي يؤديها امثالهم لدى ورارة التربية 
والتعليم ضمن عملية تربوية وطنية 
واحدة لا يتمتعون بنقس الحقوق 
التي يتمتع يها اولكك ولذا فهم 
يحسون غبنا يلخق يهم يدفعهم دوما ؛ 
الى المطالبة بمساواتهم بامثالهم من 
معلمي وزارة التربية والتعليم. 
وانطلاقا من فكرة المساواة 
بالواجبات والحقوق والقناعة بصدق 
الاحساس بالغين تم التوصل الى 
اتقاقيتسي عام 151/7 وعام 1354٠‏ 
الملخصتين اغلاه وكانت وزارة العمل 
تبدي تفهما وتبذل مجهود! لتحقيق 
ذلك ومن مظاهر هذا التقهم وبدّل 
«المجهود ماورد مكتاب السيد الوزدر الى 
دولسة السرئيس يرقم 
/١/107‏ خاص/ ااا تارميخ 
0 وجواب: السيد الرئيس 
رقسمح 15/ 3778/9١/9‏ تاريخ 
حاكن الايجابي. 
وحيث ان سلسلة الاجراءات وما 
صدر من بياننات واتفاقات كانت 
ننطوي دائما على تفريق غامبض 
الاصئاق المدارس جاء قتميوصا عليه 
ف الاتفاقيتين بوضع هذه المدارس 
ضصمن: مجموعتين . اولهما. المدارس 


سا سه جنار دا لبويمق .با 


© أ 
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اعلان 


| تدعو وز ارة الاشغال العامه ممثلي المكاتب الاستشاريه التي 


التالية : 


م عروضها لمشاريع دراسات وتخطيط وتصميم الطرقٌ 


؟ ‏ طريق رأس النقب ‏ العقبه 

؟ ‏ طريق عمان ناعور | البحر الميت 

طريق مثلث جرش القديمه ‏ الرمثا - 

. طريق الزرقاء ‏ السخنه - جرش 

الى اجتماع يعقد في قاعة الاجتماعات بوزارة الاشغال 
العامه في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 


الموافق 815/67/15 


يرجى من الجميع تلبية الدعوه نظرا للاحميه . 
رئيس لجنة العطاءات المركزيه 
وكيل وزارة الاشغال العامه 


القادرة والاخرى غير القادرة وهذا 
الغموض بمقهوم القدرة جعل ممثلي 
'المدارس يتمسكون بوسيلة تعيدق 
تطبيق الاتفاقيتين وهو التقريق المشار 
اليه. 

وحيث ان هذا التفريق في مقهوم 
القدرة المالية اصبح مفهوما نسبيسا 
ومرنا لدى ١‏ اصحاب المدارس حيث 
ادعى بعضهم انهم يخدمون مناطق 
_.شيعبية. ولذا. ولفقر. هذه المناطق رفان. 
: مؤمسناتهم: لا' تحقق. الارباح "التي 
يمكن ان تجعلهم يدفعون الى المعلمين 
ما يمائل ما يدفع لمعلمي وزارة التربية 
والتعليم وادت مرونته كسبب من 
اسناب اخرى الى وضع العراقيل امام 
تطبيق الاتقاقيتين. 

وحيث -ان التفريسق بحد ذاته 





بنطوى على خطأ شديد بالاضاقة إلى , 


غموضه وادعاء نسبيته واعتيساره 
ادارة لاعاقة تنفيذ الاتفاقيسسة, 
وبالاضافة الى انه لم تحدد الجهة التي 
يمكن ان تضع حدودا وضوابط للقدرة 
وعدمها او تدينها. 

وحيث ان هذا الخطا في التعبير 
يستخلص مما تؤكد عليه القوانين 
الأردنية من ان عملية التعليم تنطوي 
على فلسفة تريوية وتعليمية تعمل 
ضعمن مناهج محددة للوصول الى 
اهداف هي الموضحة قف قانون التربية 
والتعليم اذ لا يجوز ان يكون هنالك 
تعليم من درجة اولى وتعليم من 
. درجات اخرى ادنى منها او هناك نوع 
0 لاحياء شعبية واخرى نغسير 
شعبية بحيث يتدنى مستوى الاولى 
عن الثانية الذا فان فكرة عدم مساواة 
قدرات المدارس الخاصة لفايات دقع 
رواتب متماثلة للمعلسين يتوجب 
الغاؤها وطرحها جاتبا. 

قيالرجوع إلى القانون رقم ١١‏ لسنة 
8 قانون التربية والتعليم يتبين 
ان الفصل الثاني من هذا القانسون 
المكون من المادتين الثالثة والرابعة 
ادرجت به فلسفة التربية واحدافها. 

ففلسفة التربية في الأردن تنبثق من 


الدستور الاردني وتتمثل باسس ادرجت 


في المادة الثالثة تؤكد جميعها على 
الايمان والقيم والمثل والواجيسات 
الوطنية محليا وعربيا والمثل 
الانسانية واحترام الانسان والمصلحة 
العامة وائوازنة بينهما وتنمية 
المجتمع الأردني ضمن اطار الوطن 
العربي واحترام الحرية والمشاركة في 
التطور الحضاري العالمي 

وتوضح المادة الرابعة ان اهداف 
التربية والتعليم العامة في الاردن 
تنيثق من هذه القلسفة فتهدف الى 
اعداد المواطن الصالح المؤمن من خلال 
الاسس التي تقوم غعليها قلسفسة 
التربية وتحقيق المثل العليا في السلوك 
الفسردى والجماعسي واحترام حق 
المواطن مع فهم البيئة الثقاقيية 
والاجتماعية والطبية انطلاقا من 


البيت الأردني الى المجتمع الاثساني 
مرورا بالوظن العريي. مع تنميسة 
المهارات الاساسية المتمثلة بتسهيل 
نقل الاقكار ونيسير اسشعمال الأرقام 
واتباع الاساليب العلمية في اليحث 
والموضوغية ف النقد والاستزادة من 
المعرقة والمساعدة كذلك على النحعو 
السوي للقرد ورقع المستويات 
الصحية والاقتصادية وبات لي زيادة 
الدخل القومي باتاحة فرص تعليمية 
متساوية للج 

وعليه وحيث لا يجوز ان يفرقٍ في 
فلسفة هذه العملية والعمل لتحقيق 
اهدافها بين شرعية اجتماعية واخرى 
لذا فان تصنيف المدارس الخاصة الى 
توعية شعبي وعكسه هو تصنيف 
خاطيء لا يتفق وفقلسفقة واصداف 
التربية والتعليم:وهذا ما توجيه المادة 


(7) من ألقانون المذكور والمأدة (05) 
منه وسائر ما جاء في الفصل العاشر 
مثه اي المواد 05 ب لالا. 

افقد جاء في المادة 7 منه ما يلي (على 
الجمؤسسات التعليمية الخاصة مهما 
كان نوعها ومستواها ان تتقيد باهداف 
سياسة التعليم ف المملكة وتعمل على 

وجاء في المادة (14) منه مايلي (على 


.. -.»اللداوسن البخاصة.ق. المرحلة الالزامة ' 
.“ان تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررها» 


الوزارة..) 

وجاء في المادة )7١(‏ منه ما يلي (لا 
يجوز لاية. مؤسسة تعليمية خاصة ان 
تلقن اي طالب عقيدة تخائف عقيدته 
او تخالف دستور المملكة وقوانينها. 

ووضعت المادتان (75ء 076) من 
ذات القانون عقوبات لمخالقة احكام 
هذا القانون او اي نظام يضصدر 


بمقتضاه تمتد الى اغسلاق المدرسسة. 


فالغاء ترخيصها. 

وما كانت مؤسسات رياض الاطقال 
ايضا مشمولة بهذه العمثية التريوية 
المتكاملة بحيث تعمل ضمن اطار 


التعليمات الصسادرة بمقتضى المادة ' 


)١١ 1(‏ والمادة (6) من قانون التربية 
والتعليم ومنها انها تتيع المتاهمسج 
والتوجيهات الصسادرة عن وزارة 
التربية والتعليسم بمراجل اعمسار 
الاطفال المختلفة ولا يجوز ان تستعمل 


اية كتب قبل الحصول على موافقة ٠‏ 


وزارة التربية والتعليم كما جاء في 
المادة السايعة من هذه التعليمات 


المنشورة على الصفحة )١15١(‏ من , 


العدد )5١9١(‏ من الجريدة الرسمية 
سنة 1554 
وما كانت كذلك المؤسسة التعليمية 
تشمل كل مدرسة او معهد او مركز 
' بموجب قانون التربية اعلاه. ولما كانت 
كلمة معهد تعني كل مؤسسة اشتملت 
على تعليم اي توع من انواع المواد 
التعليمية والمهارات يعد المرحلة 
الثانوية بحيث تقل مدة الدراسة تيبها 
عن اربع سنوات كما جاء في المادةر 


الثانية من قانون التربية والتعلييم 


المشان اليه اعلاه. 

اذن فان ما يتوجب الاحذ به هو 
ادراج كافة المؤسسسات التعليمية 
بمراحلها اعتبارا من رياض الاطفال 
وحتى المعاهد بفلسفة واهداف التربية 


والثعليم والامتناع عليها من مخالقة, - 


هذه الاهداف ومخالفة هذا القانون 
ويحيث تتساوى جميعها يما عليها من 
واجبات وما لها من حقوق كل ضمن 
اطار مرحلته. 

ومن جهة ثانية وبالرجوع الى ما 
حاء في الفصل السادس من قانسون 
العمل الأردني رقم 7١‏ لسنة +197 
وتعديلاته وهو المتعلق بالاتفاقيات 
الجماعية فانه يتنين ان الاتفاق 
الجماعي بحال انعقاده يتعلق بشروط 
الاستخدام واحواله ويكون الاتفساق 
ملزما لمن ايرمه ولمن ايرم بالنياية عنهم 
ويسري على جميع المستخدمين في 
الدرجة ذاتها او الذين ينتسون إلى 
نفس الفئة كسريانه على الاشخاص 
المشمولين به الا اذا اتفق على غير ذلك 
وترتب المادة (5) من القانون على من 
يخائف الاتفاق الجماعي من الجانيين 
المتحاقدين عقويات جزائية محددة. 

وحيث انه واقع الئزاع كما يمتضح 


من ملقي وزارة العمل المدققة من قبل. 


المحكمة اثبتت عدم تطبيق يعض 
المدارس لما اتفق عليه في عام ١51/1‏ 
وعام 154١‏ بين طرق النزاع كما جاء 
بالكشوف التي نظمها مقتشّو العمل 
وكذلك بمذكراتهم المحفوظة في الملف 
وبالتالي: 

وحيث انه لا يحون للمدرسة 
الخاصة مخالفة قوانين البلاد كماجاء 
'قي المادة )7١(‏ من قانون التربيسة 











اطخطوطاطوية الصربية الس 


تعلن بلدية الزرقاء عن طرح عطاء قرطاسية ومطبوعات 
للبلدية ومصلحة المياه» فعلى الراغبين بالحصول على هذه ا 
المناقصة مراجعة مكرتير العطاءات بالبلدية لاخذ الشروط 


والمواضقات . 


آخر موعد لقبول العروض هو الساعة العاشرة من صباح 
يوم الاربعاء الموافق 1987/65/15 مرفقة بتأمين مقداره 
#١‏ من قيمة العطاء شكا مصدفا او كفالة بنكية. 


والتعليم. 


تبين اعلاه يلسزوم الانضياط 
بالاثفاقيتين الجماعيتين المنعقدتين 


دين ممثليها والمعلمين ويعكس ذلك فان 
الخلاف بين الفئتين سييقى محتدما. 


:وجيت أن ممثلي المدارس الخاصة 


ا 0 حيْث تا 





بكتاب تقيبه 
الاتفاقيتين بتاريخ 1541/9/1١‏ من 
جانئب واحد. 

وحيث. ان”المعلمين ممن يحملون 
مؤهلات علمية فوق مستوى شهادة 
الدراسة الثانوية وهي شهادات 
المعاهد والشهسادات الجامعيسة قد 
اكتسبوا حق المساواة بماثليهم من 
معلمي وزارة التربية والتعليم وذلك 
بالاتفاق المدرم بين الطرفين عام //151. 

وحيث ان ادعاء اصحاب المدارس 
بمذكرتهم المقدمة بتاريخ 1941/5/7 
برقم ”7/رع/ 8١/8١‏ بان الاتفاقيسة 
الاولى المبرمة عام 1517 ايرمت لعام 
واحد هو عام 19974/17 ثم يتوقف 
العمل يها هو ادعاء لها يتفق والقانون 


ذلك لأن ممثلي هذه المدارس لم يعلفوا , 


عدم تمسكهم بالاتفاقية الا في عام 
بكتاب نقييهم المذكور اعشلام 
واستمرت النقابة طيلة الفترة ختى 
0١‏ تعترف بهذا الاتفاق 


. فان ذلك يعتير تجديدا له ولمدة غير 


معينة طبقا لنص المادة ١/49‏ من, 
القانون المدني والتي تنص على ما يلي: 
(م ١/46‏ - اذا كان عقد العمل 


.لمدة معينة انتهى من تلقاء. نقيسه 


يانتهاء مدته فاذا استمر طرفساه في 
تنفيذه بعد انقضاء مدته عتيل ضٌّ 
تجديدا له لمدة غير معينة). 

اذن صحيح ان الاتفاقية الموقعة 
سنة 1917 جعلت العمل يها حتى 
بداية العام السدراسي 5154 
كما جاء ف المادة السادسة منهاء الا ان 


الاستسرار ياقرار هذه الاتفاقية' 
والتطبيق لها من جانب من لم يخائغها 


.من المدارس وتمسك الطرف الآخر بها 


وهم المعلمون جددها تلقائيا كعقد غير 
محدد المدة طيقا لنص القانون المدني 
اععلاه. 

ونا كانت الدواقع التي ادت الىء 
النزاع كما ذكر في هذا القرار وكها 


توصلت الدسه هذه المحكنة فو : 
.الاحساس بالغين من جانب المعلمين في 


المدارس الخاصة بعدم التكافؤ بين 
حقوقهم وواجباتهم. 

ولما كان معلمو المدارس الخاصة 
ملزمين طبقا للقوانين بتعليم متامج 
وزارة التربية والتعليم لقلسفة تريوية 


_تجددها القوانين وامداف تربوية 


كذلك. 
وما كان الجزاء. من نوع الجهد 


والقرم بالغنم. 
وما كان القانون الإساسي لليلاد ب 


الرستور الاردنسي يساوي سين 


الأردئيين: في الحقوق والواجيات دون 
تمييز طبقا للمادة السادسة منه. 
:.. وما كانت الدولةعندما تضع اسس 


توزيع الرواتب على موظفيها ومتهم 


المعلمون تراعي الظرفين العام 


. والخاض ف البلاد وتحساول ايجصاد 


التوازن بين الحالتين وترفع الرواتبي 
ضمن القدرات المالية بعد ان يستدعي 
الوضع الخاص لموظق الدولة 
ومستخدمها ضرورة زيادة راتيه 
لامكان المحافظة على تسيير مؤسسات 
الدولة على النحو الذي تتحقق معه 
الاهداف العامة للبلاد والخاصة 
1 للاقراد.' 

لذأ قان الحقوق المكتسبة للمعلمين 


اذن فلابد من السزام المدارس > 
الخاصة بالتقيد بالنصؤص القانونية ' 
التي تضبط اعمائها والمنصوص عنها كما 


سلامه الغويري . 
رئيس بلدية الزرقاء 






في المدارس الخاضسة 'تمتد من | 


الاتفاقيتين المنعقدتسين عام /الاقاء 
14 ودين طرف النزاع لتعطيهم ما 
يعطى لمن يمائلهم من معلمي وزارة 
التربية والتعليم طبقا لما يراعسى 
باسس التعيين المنصوص عنها 


: بالقؤانين والانظمسة الأردنية ومسا 


يتحقق لهم من رواتب مقايل ذلك ضمن 
الشروط الواجبة المراعاة في الفصل 
السابغ من قانون يي 
افيّل المعلفين مع مراغناة 
العدالة بحال استخدا ) المعلم 1 
شهادة الدراسة الثانوية وحدها المبين 
فق المادة ١/5”‏ من ذات القانون. 
واستنادا الى ما ذهيت اليه هذه 
المحكمة اغلاه واستناد! الى قواعيد 





العدالة واعمالا للتكافؤ بين الحقوق | 


والؤاجبات لمعلمي المدارس الخاضة 


ولميادئ“' العدل والانصاف قاننا نقرر 


بالاجماع ما يلي: 
اولا: الرواتب: 


١-يكون‏ الحد الادنى لراتب المعلم |) 
في المدارس الخاصة الحامل شهسادة | 


الدراسة الثانوية الأردنيسة 


(التوجيهي) او ما يعادلها مبلغ (05) | 
دينارا شهريا يضساف اليها علاوة | 


الزوجة والاولاد طبقا لما مو مخصص 
من هذه لموظفي الدولة. 


ب يكون راتب المعلم في المدارس |) 


الخاصة الحامل للمؤهلات العملية 


الاخرى (غير التوجيهي) معادلا با | 


يدفع لأثله همن يعملون معلمين لدى 
وزارة التريية والتعليم ويحيث يكون 
مجموع ما يتقاضاه مساويا لصافي ما 


يتقاضاه مثيله في وزارة التربية من | 


اجور اساسية وعلاوات مختلفة تشمل 


غلاء المعيشة والزوجة والاولان / 


وعلاوة المعلم. 


ج - تكون الزيادات السنوية | 


ين من جميع الفئات معادلة لما 
يتحقق من زيادات سنويسة 
التربية والتعليم المماثلين. 


- الادخار 


اقرار ما جاء في المادة الخامسة من |) 


الاتفاقية المنعقدة بين طرق النزاع | 


المؤرخ 5107/5/٠‏ بشسان الادخار» || 


بحيث تقوم كل مدرسة خاصة بانشاء | 
صندوق للادخار لمنفعة العاملين قيها 


جحيث يقتطع من راتب كل معلم نسبة | 

1 من مجموع ما يتقاضاه شهرينا 
ويساهم ضاحخبي المدرسة بنسبة ممائلة 
على أن لا قشسري ذلك علي المدارس التي | 
خضعت لقانون الضمان الاجتماعي | : 
رقم +7 لسنة 19178 وتعديلاته. 

ثانتا: التافين | 

درم المدارشس الخاصة بمعالجة 
المعلم وزوجته لدى العيادات العمائية 
طيقا لاتفاقيتي لالاككى ٠لرود‏ التي ! 
اقرت هذه الناحية. 

رابعا: لا يؤثر تحديد الرواتب 
الواردة في البند الأول بفقراته بما 
اكتسب ب المعلعون من حقوق لدى بعض | 
المدارس تحقق راتىا” اكثر مما تقرر | 
اعلاه لبعض المعلمين. 

وعليه نقرر الزام أصحابي المد ارس 
الخاصة يتنفيد ما تقرر 
الأريعة الام" طبقا لما جاء قف المادة ) 
١‏ من قانون العمل الاردني رقم ل 
لسنة ١5١‏ وتعديلاته لمدة سنة 
واحدة اعتبارا من تاريخ كك امكد 
ورقع الاوراق الى السيد وزير العمل. 

قرار صدر قظعيا غير قازل للظعن في. 
ا ليان بفواجهسة ممثلي طرق 
النزاع. 


تقرى في البنود | 
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المناطق المحتلة تشتعل.. ففي الضفة الغربية تدور منذ 
أسابيع حرب ضارية بين شعب أعزل وبين عسكر اسرائيل . 
الفئات الاسرائيلية المحاربة. ٠‏ قوات المشاة -المظليين - 


الوحدة الخاصة لمكافحة الارهاب حرس الحجدودء رجال 
الشرطة ‏ روابط.القرى - ومستوطنين مسلحين وهدف هذم 
الحرب وضغه الثنائى شارون وبيقن .. انه التمهيد 

الضفة الغربية الى اسرائيل وفرضٍ القانون الاسرائيلي 












للا عتقالات الجما غنة 0 3 
يذهبون الى المدارس ولا 
يتجولون بسهزية في شوارعهم ولا 
يقومون بآية نزهاتء أبناؤهم 
يتجولنسون في الشوارع دون 

القيام بسأي عمسل ذلك لأن 
مدارسهم مغلقة يآمر سلطات 
الحكم الغسكري» وهؤلام الذين 
حر متهم سلطات 000 


5 ص3 ار 

بالحجارة»ء بأاشعال النار في 
الاظا راشاء أهنا: “الامهات العربيّات 
فانهن يقمن ن دقن اطفالهن 





يقتل لنا جندي في حادث 0 
قنيلة يدوية أو وضع عبوة ناسفة 
فاننا نقيم الدنيا ولا نقعدها... 
نحشد القوات غلى الجذوة 
نستعد للقيام بعمل عسكري 
واسع؛ نستعه لخوض حرب 
جديندة وتتعالى تهديداتنا 


يتغالى صراخنا وكل 2 0 8 


مُصوري التلقز. 
. ووسائل الاغثلام 


التصريخات والتهديدات وكل 
ذلك لآن جنديا أو اسرائيليا 











 قةدنفلل‎ 


تسترا لمشركة أن تدع وا لتحت الكربيم لزسيّامة 
صنا لانت الشض الحكانة فى عما ركان الراك عمد 
القلينة 2 ار و 


1 






. يقوم بها سكان الضفة على جنود 


كلا منطقة اشرق الاويّط لأمه لصا الازروية 
تملن عن وصول ازروع ماوصات اليه الصناعات 
والتصاميمو واللوديلات الحدييشّة متن 


مفو شّات الكروم 3115! 


للصالة لسن 5 ء للرندةء امطيح - امكتب المطدت م 


ققتل اسرائيلي وقتل 


. عشرات اللغرب* 


حينما قكل الدبلوماسي 
الأسرائيلي يعقوب يار سيمنطوك 
في باريس سارعنا الى توجيه 
الاتهنا | ا للمنظمسة وقلنا بسآن 
تدن هم المسؤولون عن 





مقتلنة ) ا غيرهم وليبق 
م 


أسرائيلي واجحتدالا 





وأ :التهنكديندات بالثار 
والانثقام لموت الرجل.. في 
القدس عقدت الاجتماعات 
والمشاورات بشكل مستمرء 
الاتصالات بالحليف الاكبر ‏ 
الولايات المتحدة ‏ والتشاور 


معها كان على قدم وساق: 


الجيش في الشمال وضع في حالة 
استعداد وتاهب,. كل ذلك لآن 
اسرائيلي قتل في باريس علما 
بآن كل الدلائل أشارت الى أن 







بالجرحى ه. من نساءم واطفان 
وشيوخ وصبية» ومع ذلك لم 
يرتفع صوت واحد يشجب هذه 
المخالفات والجرائم اليومية » 
أناش يقتلون ف المنااطق ١‏ لماحتلة 
بدماء باردة.. 

5 ا 3ه 
والشكعة : 
حزب الليكود وجه الاتهامات 
للمغراخ بسبب الوضع المتردي 
هناك والمعراخ يدافع عن نفسه 
بشراسة ‏ الوزير نيسيم يقول في 
مقابلة اذاعية بآن السيدين كريم 
خلف ويسام الشكمة رئيسي 
بلديتي رام الله ونابلس اللذين 
عر اعت ب ستاك سارك 








ا 0 ا الغربية 
للقيام باعمال عنف واضطرابات” 


' ويضيف الوزير نيسيم فيشجب. 


بشدة الهجمات العنيسة الد 
لتي 


للمؤوشات 








ااقلا0لا فلاؤلا 7 ' 
افخطوط الجويج اليركِيم 'إ 
وكلائها العامون بالاردن ١‏ 
مكب ظرق الغضاء للسياحة والسشر ١‏ 


بائتعاون متعم 
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مكب الغادي للسباعةوالسص 


تعلنعن+د جلها السياحية الى 


بول والغرة 


لرصّارة معائمها اكسياحيج واللاشبية الجسيليٌّ مع 
الأقامت بضناذ 8 الذرجمح الاوض ووجحجبي طلم ام 
واكتنقلومت السياحيج اكداخطليخ 


ابتداء من 6/0/9 رحلئان أسوعياً ْ 
د متكتب طرق الفصضاء للساحة والسضى | 





امخطوظ الجويم انتركين 


0 ا 










أعليها كما كان الحال في هضبة الجولان السورية المحتلة.. 

فالشكة اللوعة تور خر ب شارية وهذء الدرني ترق 
نحونا ببطعء - وبالنسبة لنا في اسرائيل فان هذه الحرب 
ومسبباتها لا تعنينا بشسىء - الاسرائيلي يغير قنال التلقاز 
حينما تعرض صور الاحداث والاضطرابات الدامية في الضفة 


الغربية ‏ . لآنه يفضل مشاهدة مسلسل دالاس على مشاهدة 
ما يجري هناك ف المناطق المحتلة.. 













' وجحرس الحدود.. 


الجيش الاسرائيلي على حه 
تعبيره 

عجبا لهذا الوزير الاسراثيلي 
الذي يشجب بشدة قيام مواطن 
عربي اعزل برشق جندي بحجر 
ولايشجب اقدام الجندي على 
قذف هذا المتواظن بالرصاضص 
القاتل الذي سيؤدي به حتما أن 
يسقط متخبطا بدمائه. ‏ 

ماساة حواجز التفتيش : 
٠‏ ف الطريق الرئيسي ما.بين 


القدسن ورام الله هناك 


العشرات من حواجز التفتيش 
التي اقسامها جنود الجيش 
در المواطنون 
.العمسرب لايستطيعون السيسر 
بسياراتهم 3 هذا الطريق 
السرئيسي » لأن الجنود عند 
بحواجز التفتيش يخضعون 
؟لمواطنين الى تفتيش دقيق 
ويد عونهم ينتظر ون الساعات 
الطوال حتى يسمحوا لهم 
يمتابعة سيرهوء سيارة 
اسرائيلية يقودها يهودي تتجه 
منن القندمى لترام الله يستجرق, 








الوصول وسيارة عربية بحاجة 
الى أريع ساعات للوصول لرام 
الله ذلك بسبب الانتظار الطويلٌ 





لغرب الذين يري 
ا 





الول بكتير وز طرق الرئيضية 
حواجز التفتيش ورجال حرئن 





سائقين ويطلب مراجصة 
الحاكم العسكرى فى رام الله لا 
يريد الاستماع الى آحد منهم ولا 
حتى شكوى واحدة ولايهمه كل 
ما يجربي بق لهم . . ويهز الجندي 
راسه وهو يقول ‏ أؤلا-انا افع 
كل ما يطلب مني .. ثانيا: هؤلام 
العرب يستحقون كل هذم 
المعاملة- * القاسية » انهم يريد وننا 
أن نعاملهم بمثل هذه الطريفة . 
وبيئنما كنت أقف عند هذا 
الحاجز واتحدث مع الجندي 
رافي واذ بسيارة فخمة تقف عند 
الحاجزء وداخل سيارة 
الشاكسي الفخمة هذه كانت 
تجلس سيدة عربية أنيقة 
وبجاتيبها ولدها . ٠١‏ سنوات - 
وكانت تتحدث الانكليزية بطلاقة 
وقالت بانها اضطرت الى أن 
تستقل سيارتها لتملاً الخزان 
بالوقوده ‏ وانها ترجو : الان أن 
يسمحوا لها بعيور الحاجز 
والعودة الى متزلها - 
واضافت أ أمرأة وماذة 
بوسع امراة أن تفعل» آرجوكم 
دعونا نمن وتعود الى. متزلنا 
وكات ولدها الضغير. ينظز الئ 
الجنود بكره واضح ‏ لكن آحدا 
منهم لم يثر آي اهتمام لها -وبعد 
أن اتركوها تنتظر 5غ دفيقة 
أمروها بالعودة من حيث أتت . 
ولكنه عربي !! 

ف هذه الاثناء وصلت الحاجز 
سيارة عربية آخرىء: يقودها 
عربي عجوز.يرتدي ملابس 
فخمة وقال الرجل العربي 


الحدود عند هذه الحواجزء آما ١‏ العجوز أنه لم يكن يعلم بأن 
الذين يسيترون على الطر ق الطرق مغلقة ويصيف أنا مواطن 
الرئيسية فهم كماذكرت من عزب 186 : -اريد العودة 
يصطدمون بحواجز التفتيش 2 لقريتي» لمنزلي فاتركوني أمر 
وبجنود يصعون فوق رؤوسهم أما الجندي اراق فقد أخذ 


أالقبمات العسكرية الحمراء 
الخاصة برجال المظليين» و عند 
حاجز كهذا على طريق رام الله - 


للخدمة قبل حوالي سبعة شهور - 
هذا الجندي يقوم بحجز جميع 
المواطنين العرب" الذين يصلون 
لهذا الحاجز ركابا كانواآم 





' '. البيرة التقيت بالجندي رمافي من 0 
قوات المظليين الذي "استدعي . 


يتفحص سيارة الفولفو التي 
تحمل لوخة اسزائيلية وهمس 







طلب موطفين وموخلفات 
و 5 
لصوي ستتر 


طيق مرينكه مسيم 1 بطح كات طيام دريس لوطسم 


يحل نحن تلجت دل مون انيت ومونلنات يتات 


معفملا ت صندوق 


(كرامدة صا ف نض اكرقعربراعة 
.كبك دس “اله مصاع 









بسم الله الرحمن 





ن الرحيم 


اعادة اعلان 


تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تمديد بيع 
وفتح عطاء وأعمال صياتة وتمديد خطوط مجاري / المطبعة 
العسكرية 


فعلى المتعهدين المصنفين حتى الدرحة الرابعة / أبتيه 
حسب تصنيف وزارة الأشفال العامة ١579‏ والراغبين 


بالاشتراك يهذا العطاء مراجعة مديرية سلاح 


للحصول على نسخة من وثائق 


دنانير غير مستردة. 


الهندسة 
العطاء مقايل )1١١(‏ عشرة 


تعاد المناقصات غير متآخرة عن الساعة الحادية عشرةمن 
صباح يوم الاثنين الموافق ٠١‏ أيار .١5415‏ وكل مناقصة 


ترد بعد الوقت المحدد تهمل ولا ينظر بها. 


9 

















اعرايسج بن لواس 
للبيع » فعلى الراغبين بالشراء مراجعة امين مستودع الجمعية 
لمعايتة هذه اللوازم خلال ساعات.الدوام الرسمي باستثناء 
يومي الخميشي والجبعة. ولموعة اقصاه يوم الاثنين الموافق 
/م/ موا 














المدير العام 
د. البرت بطرس 
نوع اللوازم العدد 
-ضواغط كومير سور حجم كبير ه طن وستتغ هاوس 4 
ضواغط كومبرسور حجم كبير ” طن كيرير ‏ * 
-آلات تصوير 31 7 












- ورق تصوير 198 3 فولسكاب ١‏ ؟ماعون 
- ورق تصوير 199 3 كوارتو 5 رول 
- زول تصوير 17 3 ١‏ 
باص تويوتا 'موديل 53 ركاب ١‏ 


| باص تويوتا موديل ١١ ١99‏ راكب 





مجر وجل عموز - فيهذه 
الفترة وصلت الحاجز سيارة 
ضابط كبير في الجيش. ترجل 
الضابط من سيارته واقترب من 
الجتود وقال لماذا لا تتركون 
هذا الرجل يمرء لماذا تعرقلون 
سيرذ على الرغم من أن سيارته 
تحمل لوحة اسرائيلية فرد عليه 
الجندي راقي.. لكنه عريى» 
صاحب هذه السيارة التى تحمل 
لوحة اسرائيلية هو للاسف ليس 
اسرائيليا واتما هو عربى., 
وحن هلالا سمح دوى ليوك 
بالمرور فصمت الضابط وهز 
رأسه وهو يقولء حسنا حسنآ 
لقد فهمت الان ما يجري ثم صعد 
السيارته وانصرف . 

وبالنسبة لي آنا فقد تعمدت أن 
أمكث بالقرب من هذا الحاجز 
وآتحدث مع هذد الجندي وذاك 
وذلك حتى آرى بام بت ليذ 
يعامل الجنود المواطنين 
العرب. لقد مكثت ١؟‏ د 
وشاهدت كيف يتحرش - 
باولئك الذين ليسوايهوداء 
وقال لي أحد الجنود عند هذا 
الحاجز وهو أيضا من قوات 
المظليين هنا في هذا المكان 
يطلبون جميعهم مناالشفقصة 
والرحمة ‏ أولثئك العرب الذين 
يقودون سيارات فخمسة 
ويرتدون الملابيسن الانيقة 
يتوسلون ويتوسلون لكننا ناخد 
منهم بطاقات هوياتهم ولانسمح 
لهم بالمرور» وسبيضطرون 


زيارة لبلدية البيرة : 


نحمادر نا حا جز التفتيش 
وتوجهنا الى مدينة البيرة -هذه 
المدينة مغلقة... المحتال 
التجارية فيها مغلقة» الشوارع 
تكتظ بجنود الجيش وحرس 
الحدود وبالسيارات العسكرية 
التي تقف هنا وهناك وكذلك 
سيارات الشرطة - مقابل مبنى 
بلدية البيرة هناك مقهى صغير 
يجلس فيه العديد من الشبان 
العرب ولااحديث لهم سوى 
الاضطرابات والاجراءات 
الصهيونية الاخيرة قِ الضفة 
والتى تمخضت عنها أوآامر عزل 
رؤساء البلديات الطويل وخلف 
والشكعة . 

وصعدت الى مبنى البلدية 
لمقابلة الضابط الاسرائيني 
موريس بار كوخبا الذي أصبح 
«رئيسا لبلدية البيرة» بعد عزل 
السيد ابراهيم الطويل كان 
المبنى خاليا 









0 


2 


عدت كك اه ” 


عطاء للمرة ال الثالقة 


تعلن بلدية النقيرة عن طرح عطاء دار للبلدية حسب الشروط ال مبينة 
بالعطاء على المتعهدين المصنفين والراغيين في المناقصة مراجعة دار البلدية 
اكنا* الدوام الرسمي ثمن النسخة الواحدة عشرة دنانير غير مستودة وان 
يرفق بالعطاء كفالة بنكية دقدمة 4/ من قيمة العطاء. 7 

اخر موعد لفتح العطا' يوم الاثنين 1945/0/5 الساعئة العاشرة 
صباحا في دار البلدية. اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاكف 


آخْر موعد / 20 


اخييدا 


© مج ' مم 


.مغلقة . 


من الموظفين - 





2 
الالسادة مساق 


نظر را عدم كمال التْصَابإ لمانوك لإجبا 
الهيّة العامة الحَاديٌ وا لغيرا لحادى يوم الثلاثاء 
1516/8/60 > قد تعر نا تاجئل الاجتاعيتت إلى 
دم الاتيتاء الوافق درو /هقاء ب .فت 
له عشرة والواحلة 
مت رامق اتوي إن مكاتيت 
ا شا الشّد 
خلميَت مد مدموشية الش رين 
يق من حَضت رات المساقين 
حصورالاجيتاعين 0 
ماهم لخر 


0-6 ٍ - 
.| تعلن بلدية صخرا عن حاجتها الى جرافة من نوع “6 8 او 1107 
او8 © للعمل في شوارع البلدة بمعدل (١٠؟)‏ ساعة عمل علي الاقل فعلى من 
يرغب بالعمل مراجعة البلدية خلال اوقات الدوام الرسمي للاتفاق علما بان 





وشاهدت في مكتب رئيس البلدية 
مقاعد كبيرة كثيرة لكن أآحدا 
لا يجلس عليها ‏ أعضاء المجلس 
اليلدني لم يجر عزلهم من 
منساصبهم .الا أنهم لايحضر ون 
لمبنى البلدية ولا يتعاونون مع 
رئيس البلدية الجديد «الضابط 
الاسرائيلي».. آما الضابط نفسه 
فكان يبدو لي سعيدا ومسزورا 
اجدا وهو يدعو ضيوهه لتناول 
القهوة العربية الجيدةء ولم 
يطل بقائي فى مكتب الضابط 
الاسرائيلي باركوخبا فقد 
غادرت.الميني وعدت للمقهى 
المربي الصغير مقابل مبنى 
البلدية -حيث التقيت بمواطن 
عربي يعمل متررسا حدثنى عما 
يجري . 

لا فائدة من الكلام : 


لقد بذلت جهودا مضنية في 
البداية كي اقنع هذا العربي 
بالتحدث معي بصراحة ققال -لا 
فائدة ان جميع الكلمات فق 
العالم لاتكفيني لكي أقول 
الحقيقة حول كل ما يجري ثم 
آنا لا أجيد الانكليزية تماما حتى 
أحدثك ‏ ولاحلت بآن مواطنا 
عجوزا قد تدخل لصالحي وهنا 
فقط وافق المدرس العربي على 


. التحدث واذا به يجيد الانكليزية 


نسبيا. قال وشرر الفضب 
يتطاير من عينيه .. ان اليهود 
يريدون ردنا من هناء 
اوعد يدركون هذه 


انهم يريد ون الاراضي 


أغلقول الآيواب علينا سبعة آيام 
منها شلاثة ايام لم يسمحوالنأ 


خلالها بالخروج من منازلنا. 


ولو للحظسات .. المسدارس 
. ولاتوجد دراسة», وهل 
تكلمون مسا نفعل نحن في كل 
يوم .. نحن نحيا هنا في ظل 
الخوف والرعب والارهاب, 
تأكل وآنت خائف» تنام وانت 
خائفء أنت داخل منزلك في 
بلدك فوق أرضك ومع ذلك 
تكون خائفاء وما الذي فعلنا 
حتى نستحق كل هذه العقوبات 
القاسية؛ ان الاشخاص الذين 
يتلقون رواتب شهرية يتديرون 


أمرهم نوعا ما ولكن الذين” 


يعملون ينالمياومة أو بأجرة 


اشخمنا 0 بالميا وم ميستطيع , 
الاستمسر ارق العيش فوظدك. 








رئيس بلدية النقيرة 


محمد سالم الزهيز ٠‏ 


رئيس بلدية صخرا" 
العقيد المتقاعد 
علي ,الامين المومني 


















الاجراءات القمعية التى تقوم بها 
سلطات الحكم العسكري ضدنا 
والني تدقع بتا أن ترد 
بالاحتجاج والتظاهر.. الناس 
هنا اصبحوا جياعاء ٠‏ فاراضيهم 
الطيية صودرت وسلبت 

وتحولوا من مالكي ارضاً 
ومزارعين لعسال مياومسة 
يعملون لدى اليهود باجو رلا 
تصل الى نصف الاجور التى 
يحصل اليهودي عليها وفوق كل 
هذا فعملهم ليس مننظماء السكان 
هنا فى البيرة أو معظمهم لم 
يقومواً بأي عمل منذ أسابيع 
فكيف سيعيش هسؤلاء الناس 


كل هذا بسبب سياسة حكومتكم 
التي تريدنا آن نكون عبيها. 

لا أحد يثق بالاسرائيليين: 
واطلب معرفة امه وحتى لو 
اسمه الشخصي» ٠‏ لكنه يترقضي 
بخدة ويقول لق علمونا نلا 
نثق باحد أيداء انهم ينزلون بنا 


العقاب بسبب كلمة نقولها 
ولاحظت من خلال حديثه بأن 


لع ا ا 


تنغثر هي 

الاسرائيلي” القسادم للمفناطق 

المحتلسة لتسجيل الاحداثٌ 

والمخالفات الجارية على أنه 
ئنء واحترت لأنى في مثل 

هذة الجالة أيدو كمن وضع نفسه 

بين المطرقة والسندان. 








اك -0050 
٠‏ بل صناع للسىرء ادا ردي السام 


© مقاومة الاحتلال سمة أهلنا في 


المظليين وبوجه تشع منسه 
الكراهية والحقد تجاهنا نحن 
معشر الصحفيين سحب النقيب 
من جيبه أمرا خطيا يحظر علينا 
بموجبه البقاء في رام الله» وأخذ 
هذا يصرخ يزميلي المصور 
مطالبا اياه بآن لا يلتقط صورا 
والا حطم له جهاز التصويرء 
وبيئما نحن نخوض جدالا مع هذا 
الضابط اذ بضابط آخر أعلى 
رنية منه ويرتدي لباسا مدنيا 
يقترب منا ويحاول تهدئة 
النقيب الثائر ويقول لنا لا بآس 
باستطا عتكم البقاء هنا أن آردتم 
ذلك: 

في الجهة المقابلة شامصدت 
العشرات من الشبسان العرب 
يحتشد ون ويبدو أنهم يستعدون 
للقيام بمظاهرة وقلت في نفسي 
ماذا سيجري لو شاركث هؤلاء 
الشبان العرب في مظاهرة 
احتجاج صغيرة» وكان لي ذلك 
حيث أوقفست سيارتي بعيدا 
بجانب الرصيف وسرت “مع 
المتظاهرين العرب, لقد كانت 
مظاهرة صغيرة شعرت خلالها 
بآنني أتضامن مع هؤلام الناس, 
والطريقف فق في الآمر أنني وحينما 
آنهيت احتجاجى عدت لأرى 
زجاج سيارتي وقه تحطم 
تماماء لقه حطم لي شبان عرب 
زجاج السيارة بعد أن رشقوها 
بالحجارة؛ء وفجأة وصلت 
سيارة مراسل التلفزيون 
الاسرائيلي في المناطق المحلة 
رفيق حلبي ولاحظت بآن زجاج 
سيارته أيضا قد تحطمء وهنا 
قلت في نفسي لا فائدة لكل حجر 
عنوان رقيق؛ وكل سيارة تحمل 
لموحة اسرائيلية تمثل حكم 
الاحتلال وتصبح هدفا لحجارة 
المواطنين. 


١‏ عن طرع وها رق 5/0 ستوري ميري د كيس بلا تاي 


لمعيئة السواز . 


للىا عب تياك هنا لعطاء مر[صنعم” شع اددوازض ؤمكاتيا لشركبة 


| ص اي ايه 


نادت هموك على شخ ,لمشيل اموا مقاته 


عقابل ميلخ «د .> دييارا » غير مسترية . 

مستاعبين معرى رخص الهت واطويامه الشبوتيهة ال ثبت 
ياي ف جل الركلل؛ وال رار التوار بيعت . 

| كقزر مريعد لصي العر رطس هوا ساعد الماش شر 
مستت طول حورم اتلسيياة المواض 95/6/95 


مديةبجناسا ْ 





المررالعاب 





الوه / شار البلدشيم ,رقمو ليلس 


تَنرْبيلات 0 


عفم سي وروي 85 ب ولام ديار 
“شاهروا أغرث الريبيرت وصردةلاميناف 

زيارة واعدة نعلائتا 

تنكم من زبائشناالدائيين 
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الخميس 


اع 
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لصفحة: التاسعة عشرة 











































نعي وجيه فاضل” 
! ينعى الحاج خاله ابو صبحه واخوانه وايناء 
صبحه من يطا ‏ الخليل وفاة عمهم المرحوم: 

الحاج حسن عيد العزيز ابو صنبحه: 
: الذي انتقل الى جوار 


87/5/54 عفن قرية 
عاما . تقبل التعازي ايام 


1 
0 
١ 
0 


اعمامه وعشيرة ابو 


ريه صباح يوم الازبصاء الموافق 
يطا ‏ الخليل عن عمر يناهز السبعون 
ا التحميس والجمعه والسبت في بيت ولده 
' محمد حسن ابو صبحهء الكائن في ماركا الشماية بعه ” 

: المستشفى العسكري بجانب مصنع باتا. 1 


انا لله وانا اليه راجعون 






' بسم الله الرحمن الرحيم 
«يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية فرضية فادخلي في 


؟ عبادي وادخلي جنتي » 


3 د الله العظيم »> 
1 نعي فاضل 
تنعى رابطة ال ابو سير في الاردن والخارج فقيدها الغنالي 
المرحوم: 
احمد عوضي ابو سير 
(ابو محمده) 


الذي انتقل الى رحمته تعالى اثر حادث مؤسف صباح يوم 
الاربعاء +5/5/94م8وام 1 

انا لله وانا اليه راجعون 1 
تقبل التعازي للرجال في مضافة اهالي قلقيلية في جبل الهاشمي 
الشمالي . وللسيدات في منزل الفقيد الكائن في جبل الهاشمي 
الشمالي :5 








نعي وجيه فاضل 
كامل وكمال ويونس اولاد حسن عبدالواحد الجبارين وعموم 
عشيرة الجبارين ينعون بمزيد الحزن والاسى واللوعه فقيدهم 
الغالي المرحوم: 
حسن عبدالواحد الجبارين 

الذي وافته المنيه 'ضباح الاربعاء الموافق ١54817/14/154‏ عن 
عمر يناهز ( )7١‏ عاما قضَاها مناضلا ومكافحا من اجل بلده واهله 
ودوما كان يرجو ان يعوذ الى فلسطين قبل ان توافيه المنيه 
نسأل المولى ان يتغمده بواسع رحمته ورضواته تقبل التعازي 
بمنزل ذويه في جبل الحسين شارع قلقيليه قرب جامع الحسين 
الغربي . : 

هاتف 1116م 
انا لله وانا اليه راجعون 


00 3نعي فاضل 


.. محمد خير بهجت الحمصي ينعى بمزيد الحزن واللوغه وال 
المأسوف عليه المرحوم: #9 ولام 


الحاج مصطفى شقير 


ويتقدم من انجال الفقيد الكرام باصدق مشاعر العزاء و المؤاسامء 
القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمتة. 





#لويسكنه فسيح جنانه ١‏ 7 


انا لله وانا اليه راجعون 





قداس وجناز 
في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الجمغة الموافق' 


5 47/5/75 في كنيسة البشاره للروم الارثوذكس ف العبدلي قداس 
جناز نصف السنة عن نفس راحة المرحومة: : 










: فأولاد الفقيدة يدعون الاهل والاصدقاء لمشاركتهم في هذا القداس 
'؟والجناز راجين اعتبار هذه الكلمة دعوة خاصة لكل منهم. 


لا اراكم الله مكروها بعزيز 








آل القيمري في الضفتين والسعودية والخارج ينعون بمزيد من 
الحزن وعميق الاسى اينهم الغالي المرحوم: 2-00 


محمه فخري القيمري 


صلاة عصر.هذا اليوم الخميس 
41/5/17 من مسجد بيادر وادي السير ومن ثم الى مثواه الاخير. 
+ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانة. 

0 انا لله واتا اليه راجعون ١‏ 

1 تقبل التعازي في منزل المرحوم الكائن ف الهاشئي الشمالي ‏ بعد 
الدوار -اول خط ١5‏ بجانب فرع بنك البتراء -وبجانب مدرسة 
:الهاشمي الثانوية للذكور. ١‏ 1 





3 شكر على تعاز 
ا آل العرجا وايناء عمومتهم واقرباؤهم يتقدمون يبالغ شكرهم 
::وامتنانهم لكل الاهل والاصدقاء الطيبين الذي شاركونا ‏ احزانتاً 








بوفاة الفقيد المرحوم 


الحاج صالح محمد العرجا 


“أ سواء كان ذلك بالاشتراك في تشييع الجثمان» او الحضور الى بيت 
: في الصحف راجين اعتبار.هذه الكلمة يمثابة شكر 





لااراكم الله مكروها بعزيز 


05 

















ووه امس في اعلان الرثاء 
غالب محمد السيه 


والصحيح ان اسم الشهيد هو 
غالت عمد الننيد 











نحي 


بمزيد من الاسى والحزن ينعى 
محمة سليم شحاده العقرياوي 
وولده الدكتور انوز العقرباوي 


المرخوم: 
الدكتور انور 
عبد العزيز 


الذي وافته المنيه اثر حادث 
مؤسف في رؤماء تغمد الله الفقيد 
برحمته الواسعه والهم اله وذويه 
الصير والسلوان 

وانا لله وانا اليه راجعون 





نعي فاضل 
ينعى ال الدقه بمزيه الحزن 
.والاسى ابنهم البار المرحوم: 
طالب مصطفى أسعد 
الدقه 
«ابو نائل » 


الذي توفاه الله اثر حادث 
وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير 
من جامع ابو درويش بعد صلاة 
الظهر. 
انا لله وانا اليه راجعون 

تقبز التعسازي ف منزل هشام 
سليم الدقه في المريخ قرب محمص 
ويقالة زهرة المدائن ملك ابو 





نعي فاضل 
ينعى خليل ابو شهاب واولاده 
طالف< مه م ظ -- يود 
الدقه 02 
ويتقدمؤن من آل الفقيد بأقتدق 
مشاعر الحزن والمواساة سائلين 
العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ورضواته وان 
يسكنه فسيح جنانه. 
| أنا لله وانا اليه راجعون 


نعي فاضل 

موظفو شركة مسلماني وطباع 
وياسين: وشركاهم بعمان وجميع 
فروعها يتعون بمزيده من الحزن 
وعميق الاسى زميلهم المرحوم 

ويتقدمون من آله وذويه بأصدق 
مشاعر العزاء والمواساة سائلين 
ألله العلي القدير أن يتغمد الققيد 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 
8 فسيمح جنانه ويلهم آله وذويه 
الصير والسلوان. 

انا لله وانا اليه راجعون 








نعي فاضل 
:المدير العام.ورئيس واعضاء 
مجلس ادارة شركة مسلمساني 
وطباع وياسين وشركاهم ينعون 
بمزيد من الحزن وعميق الاسى 
الفقيد الغالي المرحوم 
احمد عوضى ابو سير 
احد موظفي الشركة 
الذي كسان مثالا للتضحية 
والاخلاص * 
ويتقدمون من آل الفقيد بأصدق 
مشاعر العزاء والمواساة سائلين 
المولى عز وجل .ان يتغمد الفقيد 
يواسع:رحمته ورضواته وان يلهم 
له وذويه الافاضل “جميل الصير 
وحسن العزاء., 1 
انا لله وانا اليه راجعون 





نعى.فاضله 
الهيئة الادارية وموظفو الشركة 
الهندسية للصيائة والانشاءات 
والتفتيش ينعتون بسزيه من 
الحزن والاسياج .... 
الحاجسه 
صفيه .مير 
والدة صديقهم محمد حسين دمير 
سائلين الله العلى القدير ان 
يتغمد الفعيدة برحمته ويلهم آلها 
وذويها الصبر والسلوان. 
انا لله وانا. اليه راجعون 














يقام فيا تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة الموافق 
1/5/7 » في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في العبدلى 
جتاز ذكرى الثالث والتاسع عن نفس الفقيد الغالي المرحوم” * 


المهندس فرح حنا حلبي 


ويسيق الجتاز قداس في نفس الكنيسه الساعة التاسعة صياحاء. 

فال الفقيد وذويهم واقربائهم وانسبائهم يدمون الاهل والاصدقاء 
لمشاركتهمم, هذا القداس والجناز راجين اعتبار هذه الكلمة بمثابة 
دعوة خاصة لكل منهم 


لا.اراكم الله مكروها 


زيؤ 










قداس وجناز الاربعين 


يقام في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم السبت الموافق 
١/هة/ ١585‏ في كنيسة المخلص للروم الارثوذكس -شارع الايطالي 
قداس وجناز الاريعين عن نفس الفقيد الغالي المرحوم: 


الخورع زر ل 
راعي طائفة الروم الارتثوذكس في عمان 


فأهل الفقيد وآل الخوري واقرباؤهم وانسباؤهم في بيت ساحور 
والضفتين والخارج يدعون الاصدقاء ومحبي الفقيد للاشتراك فق 
هذه الصلاة لاجل راحة نفس الفقيد» آملين أن تكون هذه الدعوة 
خاصة لكل فرد منهم. 

لااراكم الله مكروها بعزيز لديكم 





نعي فاضل 
|ازية جودث شعشاعه وعائلته ينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة 
حوم: 
هرح حنا حلبي 


ويتقدمون من ال حلبي الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة 
سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه . 


انا لله وانا اليه راجعون 





فتحي واصالح شين الجبارين 


ينعون بمزيد الحزن والاسى والد 
السادة كامل وكمال ويوتس 


محمد وابراهيم ويدر ومحمود 
سعيفان الجبارين يعزون والد 
السادة كامل وكمال ويونس 


الجبارين المرحوم: الجبارين يوفاة والبدهم 

حسن عيد الواحد الصضصمة: ار لاا 

الجبارين حسن عيهد الواحد 
الجبارين 


سائلين السمولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ورضواته وان يلهم اله وذويه 
الصبر و السلوان . 

انا لله وانا اليه راجعون 


له الرحمة ولذويه الصير 
والسلوان . ١‏ 
انا لله وانا اليه راجعون 


نعي فاضل نعي فاضل 
محمد و1 -حسين 
زهدي عزات واولاده وعشيرة 0 5 عبد الواحد 


: -. |الجبارين ينعون بمزيد الحزن 
الحساسته ينعون بمزيه الحزن والاس مهم المر جوم الحزن 


الجبارين الجبارين 


ويتقدمون من ابنائه يأحر 
التعازي سائلين المولى عز وجل | 5 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ورضوانه وان يلهم اله وذويه 
الصير والسلوان . 
انا لله وانا اليه راجعون 


انا لله وانا اليه راجعون 






































نعي فاضل ا ي فاضل 
' نات .ة | محمد وفؤاد داروقه ينعون 
خودد من اكاك فيضن حلدي | بمزيده الحزن والاسى المرحوم: 
نزال ينعون بمزيد من الحزن 8 
وعميق الاسى الوجيه الفاضل الحاج محمد 
1 3 2 يا 
بحرم اك شسعير 
الحاج مصطفى سهقير 5 0 
ويتعقدمون من ال الفقيد الكرام 
ويتقدمون من اولاد الفقيد | بأاصدق مشاعر العزاء والمواساة 
وعموم آل شقير الكرام باصدق | تقمد الله الفقيد بواسع رحمته 
مشاعر العزاء والمواساة» تغمد | واسكنه فسيح جتانه والهم اله 
الله الفقيد يواسع رحمته واسكنه | وذويه الصبر والسلوان. 
فسيح جناته والهم آله وذويه | انا لله وانا اليه راجعون 
08 ا رت 
انا لله وانا اليه راجعون 
نعي شاب 
يي فأضل : تنعى رابطة اهالي السافرية 
5 3 0 2. | يمزيد من الحزن والاسى ابئها 
تتعى هربية وطاليات الضف | .لبان إحد اعقيائيننا لفقي 
الثاني الثانوي الادبي (ب) ف المرحوم : 
الكلية العلمية الاسلامية واله ال 1 
زميلتهم مها شقير المرحوم كور انور عسث 
'مصطفى 2 العزيز عبد الله سالم 
ويتقدمن من ال الفقيه يأحر ْ الذي وافاه الاجل المحتوم اثر 


التعازي والمواساة ويتضرعن 
الى الله ان يتغمد الفقيد برحمته 
وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهم 
أله وذويه الصير والسلوان . 
انا لله وانا اليه راجعون 











حادث مؤسف خلال متابعة 
,دراسته التخصصية ف ايطاليا. 
رحم ألله الفقيه رحمة واسعة 
واسكنه فسيح حجنائه. 


أنا لله وانا اليه را 























عشر من صباح يوم الجمعسة 
الموافق ١549/1/9.‏ في 
كنيسة المخلص للروم الارثوذكسنٌ 
-الشارع الايطالي -عمان قداس 
وجناز الثالت والتاسع عن نفس 


المرحوم 
داود صليبا وكيله 
اوح 


فأرملة الفقيد وأولادها وعموم 
ال وكيله وديور وعبدالله 
وفأنوس ورنتيسي وزعرور 
يدعون الأهل والأصدقاء 
لمشاركتهم هذا القداس و الجناز 
راجين اعدبار هذه الكلمة بمثابة 
دعوة خاصة لكل متهم - 

لا أراكم الله مكروها بعزيز 
لديكم. 








يسم الله الرحمن الرحيم 
«ياايتها النفس المطمئنة 
ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عيادي وادخلي 


اجنتي » 
«صدق الله العظيم» 
نعي وجيه فاضل 


بقلوب يعتصرها الحزن والاسى 
ينعى زياد القدومي واخوانه 
والدهم المرحوم: 
عبد الله قدومي 
ابو زياد 


الذي وافاه الاجل المحتوم في 
قرية جين صافوط - نابلس عن 
عمر يناهز (05) عاما قضاها ف 
اعمال البر والتقوى. 

تقبل التعازي في منزل ولده 
زياد قدومي بالرصيفة الشمالية - 
شارع البترآء . 

انا لله وانا اليه راجعون 








يعزيز لديهم 


المرحوم : 


ورضواته . 


فقيدهم المرحوم : 


 ىلامشلا‎ 


نزار خميس وعائلته وارملة 
الممرحوم حسين فؤاد خئيس 
ينعون بمزيد الحزن والاسى 
المرحوم 


يؤسف مينا وعائلته ينعون بممزيد 
من الحزن وبالغ الاسى فقيدتهم 
الغالية والدتهم المرحومة: 
نعيمه عيسى داود 
«ام كامل» 

التي وافتها المنيةو ف ترشيحا 
بفلسطين المحتلة عن شيخوخة 
صالحة . تغمد الله الفقيدة بواسع 
رحمته واسكنها فسيح .جنانه 
والهم الها وذويها جميل الصير 
وحسن العزاء. 

انا لله وانا اليه راجعون 
ملاحظة : تقيل التعازي في منزل 
ولدها كامل مينا الكائن في حي 
الضبياط بالزرقاء شارع صلاح 
الدين الايوبي ايام الجمعة 
والسيبت والاحد 157/9٠‏ واو 
//ثخم 


نعي فاضله 


اريد / ايدون : آل ابو عاشور في 
ايدون وداخل المملكة ينعون 
بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم 
المرحومه 
عليا الحسن الحسين 
ابو عاشور 
ارملة المرحوم مزعل ابو 
عاشور 
وقد تم 'تشييع اجثماتها الطاهر 
الن مكو اه الاختن, بعد صلاة عضر 
امس الاريعاء م5819/24/594١1.‏ 










كفيس ها اللدة يكو اسع رحيكته 
ورضوانه واسكنها فسيح جنانه. 
انا لله وانا اليه راجعون 

تقبل التعازي في منزل شقيق 
الفقيدة الحاج مصطفى ابو عاشور 
الكائن في ايدون. 0 


ينعى مدير عام وموظفو شركة 
مصفاة البترول الأردنية المساهمة 
المحدودة بمزيه من الحسزن 
والاسى وفاة زميلهم المرحوم 
برهان نجيب 
حو ر سيشي 
الذي انتقل الى رحمته 


يوم الأحد | | 
١ 6‏ للفقيد 


ولآله الصير والسلوان. 


وأنا لله وانا أليه راجعون 


تغال 


حمة 









ويتقدمون من ال الفقيه ياصدق 
مشاعر العزاء والمواساه سائلين 
العلي القديير ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم 
8 وذويه جميل الصبر وحسن 


زاف 


انا لله وانا اليه راجعون 





قسدأس وجنساز 
الاربعين 
سيقام قداس وجنناز الاربعين 
لراحة نفس المرحوم 
الياس خليل موسى 
مشريش العبياسي 


«ابو ايمن» 
وذلك في تمام الساعة الثانتية 
عشرة من ظهر يوم غد الجمعة 
اف كنيسة دير 
اللاتين بالمصدار فآل الفقيد 
يدعون الاهل والاصدقاء 







منهم 
لاار 





نعي شاب جامعي 
ال الناطور من دير طريف في 
عمان والزرقاء والكويت ينعون 


اهم الله مكروها بعزيز لديهم | 


شكر على تعاز 
أل شفير وابو الراغب والبيطار ومراد في سوريا والاردن يشكرون 
كل من تفضل وواساهم بوفاة فقيدهم الغالي المرحوم: 


الحاج مصطفى محمد شفير 


ويخصون بالشكر فضيلة قاضي القضاه والمحامون والتجار 
وشيوخ العشائر واعضاء المجلس الاستشاري و مدير الوعظ والارشاد 
وجميع الاخوه الذين شاركوا في تشييع الجثمان او الذين نعوا في 
الصحف او ارسلوا كتب ويرقيات التعزيه؛ وللذين ارسلوا! الاكاليل 
وحضروا الى بيت العزاءء سائلين الله تعالئ ان لا يريهم مكروها 





ا 00 








أنا لله وانا اليه راجعون 


نعي فاضل 


الحاج عبدالعزيز محمد عبدالعزيز واولاده : محمد وحسن وحسين 
ومحمود وعبدالحميد ينعون بمزيد الحزن والاسى أبن عمهم 


الحاج حسني احمد عبدالعزيز 


ويتقدمون من اولاده باحر التعازي سائلين المولى عز وجل ان 
يلهمهم جميل: الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد يواسع رحمته 





نعي فاضل 


ينعى ال عبدالعزيز ابو غوش وعموم اهالي عمواس وابو غوش 


الحاج حسضي أحمد عيدالعزيز 


الذي انتقل الى رحمته تعالى مساء امس عن عمر يناهز 517 عاما 
قضاها في اعمال البر والتقوى وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه 
الاخير بعد صلاة ظهر اليوم من جا 
الى المقبرة الاسلامية في سحاب. 
تغمد الله الفقيد برحمته وادخله فسيح جنانه . 

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في حي الزغاتيت / الهاشمي 


مع الزغاتيت / الهاشمي الشمالي .. 





الحاج عثمان معتوق واولاده 
ينعون بمزيهد الحزن والاسى 
المرحوم 


ويتقدمون من آل الفقيد باصدق 
مشاعر العزاء والمواساه سائلين 
العلي القدير ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم 
اله وذويه جميل الصبر وحسن 
العزاء. 


انا لله وانا اليه راجعون 





نعى سيدة فاضلة 
الدكتور احمه ابو قورة وعائلته 
ينعون ببالغ الحزن و عميق الاسى 
المرحومة: : 


الدكتور المرحوم غالب القسوس . 


ويتقدمون من انجالها وآل 

الفقيدة الكرام بأصدق مشاعر 
العزاء والمواساة» سائلين المولى 
العلي القدير ان يتغمه الفقيدة 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها 
فسيح جنانه ويلهم الها وذويها 
جميل الصبر وحسن العزاء . 


انا لله وانا اليه راجعون 


نعي فاضل 


الدكتؤر محمد النجار وعائلته 


| ينعون. يمزيد الاسى المرحوم: 


| المهقدس فرح حنا 


بمزيد الحزن وبالغ الاسى وفاة | 


المأسوف على شبابه المرحوم: 
احمسسة حسين حسن 
الناطور الطريفي 
الذي وافاه الاجل اثر نوبه قلبيه 
حادة عن عمر يناهز ( - ؟) عاما 
وسيشيع جثمانه الطاهر يعد صلاة 
الجمعه من مسجسد يسونس 

بالزرفاءى - 5 
انا لله وانا اليه راجعون 
تقبل التعازي في منزل والده 
الكائن في حي معصوم قرب محطة 
ابن سينا في الزرقاء 


كبوا مطار | 





حلبي 

والد الدكتور حننا والدكتور 
سامي والمهن دس يلي حلبي 
ويتعدصون من ال الحليي الكرام 
باصدق مشاعر العزاء . تعمد الله 
الققيد برحمته والهم اله وذويه 
الصير والسلوان . 

“أنا لله وانا اليه داجعون 


انذار الى الحفار 
العطار 
لعد تغييت عن مركز عملك في . 


هذه السلطة اعتبارا من تاريعٌ 
14/2/65 ولم تعد اليه 





| مغرية جدا. 





: لود 
46655 الزرقاء. 


2 حنى الآن . 
ط 0 4 علياأ: وعليه انذرك بالعودة لعملك 
ا | ع ع خلال ثلاثة أيام من تاريخ 








نشر هذا الانذار والا تعتبر 

مفصولا من تاريغ.تفييك 

استناد! لأحكام قانون العمل 

الاردنئي وتعديلاته . 

نائب رئيس سلطة المصادق - 
الطبيعية 


كل عشرة دوتمات 
بسند تسجيل وباسعار | 


المراجعة مع تلفون ). 





سا 

















/ 
ٌ 
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ادامتة للأعس لوادت إلا 






00 
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واسادة بانفناضبة الاملية الارض الحثلة 


المنامه ‏ بترا - اكدت البحرين 
والمغرب مجددا امس أن السلام 


العادل والدائم في .منطقة الشرق , 


الاوسط لايمكن تحفيقه يدون 
. انسحاب اسزائيل من 


- : لوت 
الاراضي العربية التي تحتلها بما 3 ' ٠‏ 


ذلك هدينة القدس والاعتراف 


بحقوق الشعب.الفلسطينى الثابتة . 


في تقرير مصيره واقامة دولته 


المستهلة .على ارضه بقيادة. منظمة ١‏ 


التحرير الفلسطينية ممثله الشرعئن. 
الوحيد. 20050 0 


.' وافان البلدان فق بيان مشترك 
صددر في اعقاب زيسارة رئيس ٠‏ 


وزراء المغرب. السيد المعطي بو 


عبيه للبحرين.واختتمنت ف وت 


كيس وزراء اسيزاا ما دوكنٌ 2 عدن 
طررورة اقامة الدولة النلسطينية. 


سم 


عصان يترا - شال رئيس وزراء استراليا أن على اسرائيل منح 
الفلسطيتيين اعترافا مناسيا وأنه من الضروري اقامة دولة فلسطينية ٠‏ 
:وقالت صحيفة «القدس» العربية التي اوردت النباء نقلا عن وكالة 
انباء «اليونايتده برسي» من ملسورن أن رئيس.وزراء استراليا كان 
يتحدت الى اعضاء المنظمة الصهيوتية ف استراليا. 5 

من جانب آخرء نقلت الصحيفة عن القاضي حاييم كوهين رئيس 
المحكمة العلي! الاسرائيلية السابق قوله في صحيفة «معاريف» الاسراثيلية - 
ان الكزاهية تسيطر على المجتمع الاسرائيلي: وتجعل اليهود الشرقيين 
ينظرون الى اليهؤد الغربيين كجّنا زير< ل 1 

واضاف كوهين ان احذى المخاطز الكبيرة. التي تهدد المجتمع 

الاسرائيلي هي ظاهرة العنف واستخدام القوة. : 5 


وفي معرض:حديثها عن الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ' 


الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة: قالت صحيفة «القدبى» ان هذه 
السلطات اقدمت على اعتقال وقا توفيق مزعي مهندس بلدية جنين 


والمحامي زهير الزعيبي وسبعة آخرين دون معرفة السبب. 
كما اعتقلت الشيخ نظير خليل النوقا امام مسجد جمعية الصلاح 
الاسلامية في معسكر دير البلح يقطاع غزة المحتل والسيد محمد الملالحه 
#خار التصارية في القور بعد ان وجهت له تهمة جلب [موال من الضفة. 
شرقية ؛ 


ونسبت «القدس» الى صحيفة «دافار» الاسرائيلية قولها ان احد كبار 
ضباط المخابرات الاسرائيلية قال ان تكتل العربة:ضد اسرائيل فى الحرب ‏ 
القادمة سيعطيهم تفوقا ساخقا عليها بنسبة + -31. 3 

وذكرت الصحيقة المقدسية نقلا عن وكالة الانباء الالمانية من واشنطن. * 
ان سول لينوفيتش مبعوث.الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الى 
الشرق.الاوسط قال ان الوضع ف الشرق الاؤسط .قد يتفجر في اية لحظة 
وان على اميركا ان لاتغض النظر عن الشرق الاوسط : 








الباخرة «انتربيد» تقلع للانضمام الى القوة البريطانية المرابطة حول 
جزر «فوكلاند» 3 :5 








5 5-5 أض 1 وج اهم‎ ١ ٠ 
على صالح يامل من الهمة العحادمة‎ 
يه جه 5 عم‎ 120 
الخروج بفرارات ايجابية ومسؤولة.‎ 
يترا اعرب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية‎  ءاعنص‎ 
العربية اليمنية عن امله في ان يخرج مؤتمر القمة العربي القادم بقرارات‎ 
ايجابية ومسؤولة ازاء ما يواجهه العرب من تحديات: ومشاكل مؤكدا‎ 
ضرورة عودة التضامن العربي في اسرع وقت.لمواجهة العدوان:‎ 
2008050. الصهيوني على الامة العربية..‎ 
وكان.الرئيس. علي صالح يتحدث بذلك في لقاء له امس مع وزراء‎ 
الموإصلات العرب المشاركين في.اعصال البدورة الخامسة للمؤسسة‎ 
العربية للاتصالات الفضائية المنعقدة جاليا في صنفاء. ش‎ 
وقال الرئيس علي صالح في كلمته التئ:اذاعتها وكالة الانياء اليمنية‎ 
«سيأ» اننا اليوم احوج ما نكون الى التضامن وتبذ الخلافات الجانبية‎ 
- لآن.هناك تهديدا ومخاطر من كل !اعداء الامة العربية..‎ 


اذاطر د ت اسرائيل من المنظمة الدولية 
لجان. برلمانية اميركية تؤيد 
وقف المساهمة بميزانية الامم المتحدة 








. واشنطن وكالات _وافقت ثلاث لجان فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون 
. الخارجية فى مجلس. النواب الاميركي إلليلة. قبل الماضية على وقف: 
مساهمة الولايات المتحدة ف ميزانية الامم المتحده «اذا طردت اسرائيل 


اوعلقت عضويتها او سحيت الثقة منها او حبرمت من حقوقها أو , 


امتيازاتها باي شكل من الاشكال في الجمعية العافة» . ١‏ 
. وستدرس لجنة الشؤون الخاراجية فق مجلس النواب القراز الذي تقدم 


به العضو الجمهؤري عن ولاية نيويورك حَإِكَ كيمب يعد ان وافق مجلس 


الشيوخ على اجراء ممائل في وقت“سابق. ... : 

وق حألة طرد اسرأئيل من الجمعية العامة وتنفية الولايات المتحدة: 
قطع مساهمتها فان ذلك يعني إن الامم المتخدة ستفقد قزاية ه ؟ في المائة 
من ميزانيتها اي ما يقدر بحوالي - ٠‏ * مليون دولار. 


جيه لمجلين الور زه المترى 


المقاهره -ق .ن .1-عقد مجلمن الوزراء المضري جلسة خاصة يرئاسة 
الدكتور فؤأه مخيي الدين رئيس الوزراء :لبحث مشروعات التنمية 
والتعمير في سيناء بعد عوذتها كاملة الى مصرء. . 
وذكر السيد صفوت الشريف وزيرالدولة المصري للاعلام في تصريح له 
عقب الجلسة ان المجلس قرز تشكيل.لجنة:دائمة لتعمير سيباء. يرثا س 
رئيس الوزراء كما تقرر تلبية احتياجات سيناء وحل مشاكلها في كافة 
المجالات . : : 


ومن ناحية اخرىء ذكرت صحيقة «المساء» القاهرية المسائية امس 


انه تقزر قيام الاجهزة المصرية باعاذة استرراع اراضي المستوظنات ‏ 


التي اقامها الاسرائيليون في سيناءم ثم دمروها. قبل انسحايهم وتقدر 


مساجتها بعدة الاقف من الافدنة ١‏ اس سسا 


" (اسعية من ابق) , 





سابق امس الاعتداءات الاسرائيلية 
الوحشية المتكررة علس الاماكن 
المقدسة والتي كان اخزما 
الجريمة 'النكراء التي اقترفها 
الصهاينة بانتهاك حترمة المسجه . 
الاقضى المبارك والاعتداء على 
حياة المصلين فيه.. 2 
وقالاان حنادث الاقصى : يشكل 
.تحديا واستخفافا بمشاعر جميع 
المسلمين في - مشارق الارضص 
. ومقاريها. ١‏ 


وتدد بالعدوان الاسرائيلى 
الغاشم الاخير على جنوب ليتان 
ومخيمات الفلسطينيين فيه . 
وحيا البلدان الانتفاضة الشعبية 
العارمة التي اجتاحت الاراضي. 
العربية المحتلة ضد التدابير 
القمعية والتعسفية اللا انسانية التي 
تفرضها. سلطات الاحتلال 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ‏ 
: واتفقا على ان الخلافات العربية 
. تشكل العقبة في تحقيق التضامن 
العربي واكدا ان تصفية الاجواء 
العربينة هن السبيل الوحيسه 
لمجابهة الخطر. 


واتفق الجانبان على بذل الجهوده 
بهدف تنقية الاجواء العربية 
.وتوفير المناخ المناسب لاستثناف 
مؤتمر القمة ألعربي الذي 'عقد في 
مدينة فاس المغربية في اقرب 
.قرصة. ١‏ 


' واكدا على اهمية قيام جميع 
الدول بتكثيف جهودها لتعزيز 
السلام والامن السدوليين وبناء 
اسس التعاون بين الدول وفقا 
لمبادىء ميثاق الامم المتحدة ولا 
سيما احترام السيادة الوطنية 
والوحدة الترابية للدول وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية وحل 
النزاعات بين الدول بالطرق 
السلمية . ' 
وقد وصل رئيس السوزراء 
المغربي الى الدوحة امس واجتمع 
مع الشيخ خليفه بن حمد ال ثاني 
امير قطر. : 


٠‏ بسبب ازمة فوكلاند 





"مصرفية هنا أمس ان سعز الذهب ‏ 
حقق ارتفاعا قدره ثمانية 
:دولارات لتلاونصة الواحدة في' 
بداية عملية التتداول في سوق 


| السبائك الاوروبية امس. 


وبلغ سعسر افتتاح الذهب هنا 
٠لرفة"‏ . ١اروؤه؟‏ دولار 


للاونصة مقارنة بسعر اغلاق امس 
الأول الذي بلغ ٠.‏ دركه” 
٠*ور؟_ة؟‏ دولار. 


وعزت المضادر ارتفاع قيمة 
الذهب الى تصاعد النزاع بين 
بريطانيا والارجنتين حول جزر 
فو كلانه . 5 
” وكات سعر الذهي قد اتحقم 
خلال تبداول امس الاول نقيصنة 
6خ دولار للاونصة اما .سعر 
الغضة فقد يلغ ارال وكزو 
دولار للاونصة الواحدة امس. 


مقعم 


وله 


تقارير صحفية قطرية 





اتصالات مكثفة جرت مؤخرا ' 
بين القاهره والعواصم العربية 


إله نات د شة نشات د 3 : 
1 وجه ‏ ق .ن .أ ذكرت تقارير صحفية نشرت في الدوحة امس ان 
الاسبوع الاخير قد شهد اتصالات مكثفة بين القاهرة وعدد من العواصم ف 
المغرب والمشرق: العربي على السواء يهدفق دراسة صيغة عووة 
العلاقات المصرية العربية الى طبيعتها يما يحقق المصالح العربية : 


وتوقعت: مصادر مصرية مسؤولة طبقا لما نشرته صحيقة «الراية» 
القطرية ان تستقيل القاهرة عددا من المبعوثين العرب بشكل رسمي 
خلال الفترة القريبة القادمة» مشيرة الى ان القاهرة قد تلقت خلال 


القن راان قز مساؤر*أس: 


اليومين الاخيرين عددا من الرسائل من عواصم عربية مختلفة لم تذع 


وقالت الصحيفة في هذا الصدد ان تصريحات الرئيس المصري امام 


مجلس الشعب والشورى امس الاو 


الفلسطيني اثارت بدورها ردود فعل ايجابية فى هذا المجال. 


ناريس ‏ وكالات -كشف تقرير صحفي مطول نشرته جريدة تمؤمونه 


الفرنسية في.عددها الصادر هنا مسا 


عن تدهور الحالة السياسية والامنية والاقتصادية في ايران. 


وقال جان غيراس مبعوث الجريدة الى طهر إن ان الاحياء التي 


تتواجد فيها الوزارات قد اصبحت 
الانسان الا بعد ان يتعرض لتفتيش 


يبناء جدران سميكة من الحجر المسلح حول معسكرات حرس حميني 
' واوكار اللجان الخمينية وحولتها الئ' قلاع ضخمة تجنيا للهجمات التي 
تشنها وحدات المعارضة المسلحة التى عادة ماتقوم بعملها من 


السيارات المارة. 


ونقل كاتب المقال عن معارضين 


ان القمع الرهيب الذي سلطه النظام على المعارضة وضع هذه الاخيرة 


امام.خيار وحيد هو الكفاح المسلح 


التي ادلى بها قادة النظام وتحدتّوا فيها عن احتمال تخفيف حدة القمع 


... بقيت حبرا على ورق. 


واضاف مبعوث جريدة لومونه يقول صحيح ان الصحف توقفت منذ 
شهر كانون الاول عن نشر لوائح كاملة باسماء المعتقلين والذين يتم فيهم 


ابتائيك 
' وجود اعتقالات واسعه واحكام اعدا 


«لومونهك» تنشر تفريرا حول 
. تدهور الحالة العامة في ايران 


يذ حكم الاعدام غير ان روايات عديدة تتناقلها الالسن ما تزال تؤكد 


ل بشأن امن الخليج وحقوق الشعب 


».امس عن الاوضاع الايرانية النقاب 


معزوله باسيجة ميكانيكية لايمر منها 
دقيق وقد قامت السلطات الخمينية 


ايرانيين التقى بهم في طهران قولهم 


وقال ان جميع التصريحات الرسمية 


م بالجملة وعمليات تعذيب رهيبة . 


حركة «السلام الان» تتظاهر قرب الخليل 


القدس 1ف .ب -نظم حوالي 
الف اسرائيلي من انصار جركة 
«السلام الان» امس الذي يوافق 
ذكرى انشاء الكيان الاسرائيني 
مظاهرة بالقرب من الخليل ‏ 
الضفة الغسربية لنهر الأردن 
احتجاجا على انشاء مستوطنات 
يهسودية في الآراضي العربية 
المحتلة. - 0 


وقه نظم المتظاهرون مسيرة 
على مسافة كيلو مترين في اتجاه 
مستوطنة «تيليم» الجديدة الني 
كان ارييل شارون وزير الدفاع 
الاسرائيلي يفتتحها.. وقد تم امس 


افتتاح ثماني مستوطنات من النوع 
نفسه ف الجولان والضفة الغربيهة 
لنهر الأردن . 


ورده انصار حركة «السلام | 


الآن» ومعظمهم من الشبان فضلاً 
عن عدد من كبار الضياط القدامى 
اناشيد سلمية وشعارات تشير الى 
ان حكومة بيغن تواصل تخريب 
قسرص السلام وكسان يعض 
المتظاهرين يهتفون بالعربية يا 


وفي سوق العملات الاجنبية ارتفع | ' شارون: يا بيغن أخرجا من هنا 


سعر الجنيه بقيمة سنت واحد 
مقابل الدولار ويلغ سعر الدولار 





وقد استخدم الجتود الاسرائيليين 
القنايل المسيلة للدموع لتفريق 


احتجاجا على انشا 





»م مستوطنات يهودية 
< «السادات» مدينة 
مصرية بدل ياميت , 


القاهرة.أ.ف. ب -ذكرت 
الصحف المصرية امس ان مدينة 
مصرية جديدة تحمل اسم الساوات 
ستقام في مكان مستوطلنة ياميت 
القديمة التي دمرها الاسرائيليون 
عشية انسحابهم النهائي من سيناء . 

واعلن حسب الله الكفراوي وزير 


مائتي شاليه من الخشب في موقع 
ياميست وتخصيصها للسكان 
المصريين في هذا القطاع . 
اثينا : انفجار تحت 
سيارة دبلوماسي 
امير كي 
اثينا ‏ رويتر ‏ انفجرت قنبلة 
زمنية محلية الصنع تحت سيارة 
دبئوماسي اميركي ف وسط اثينا 
بعد منتصف ليله امس الأول 
وقال متحدث باسم اليوليس ان» 
السيارة اصيبت باضرار جزئية 
وانها مملوكة للسيد ستانيسلاس 
فاليرجا السكرنير الثاني بالقسم 
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العلاقاتالارينية العافية ' 


عمان بترا من احمد كريشان 
اشاد السيد سبعاوي ابراهيم عضو 
المجلس الوطني العراقي الذي. 
يزور الاردن حاليا بالموقف 
:اليطولي الذي يقفه الاردن ملكا 


“| وحكومة وشعبا من العراق الذي. 


يناضل لاسترجاع حقوقه المقتصيه 
ودفاعا عن الكرامة العربية. 


وقال في تصريح خاص لمندوب . 


وكالة الانباء.الاردنية ان العلاقات 
الثنائيسة بين الازدن والعراق 
تطورت تطوراكبيرا في جبيع 
الاتجاهات وهي كل يوم ترّداد 
رسوخا ياتجاه خلق نموذج عربي 
في العلاقات الثنائية بين القطرين 
الشقيقين خاصة وانهما يواجهان 
التحديات الفارسية الصهيونية في 
وقت واحد فقد كان العراق ولا 
يزال هو العمق الاستراتيجي للقطر 
الاردنى كما ان الأردن هو العمق 
الاستراثيجي _للعراق فقد تطورت 
هذه العلاقات وتمت يفضل” 
القيادة الحكيمة والرائده في 
المناضن صدام حسين وجلالة 


': الحسين يعملان على ان‎ ١ 


تكون هذه العلاقة هي المرآه. 
الصادقة .والحقيقية اللعلاقات. 
. العربية ولكى تكون تموذجا معيراأ 





.عن طموحات الشعب العربي في كل 
نب * 
واضافٍ لقد عقدت العديه من 
الاتفاقياث الاقتصادية والمشاريع 
المشتركه لوضع خطط التنمية في كلا 
القطرين » والعراق يسعى دائمأ الى 
تطويرعلاقته مع كل الاقطار العربية 
وعلى كاقة المستويات. 
واشار الى ان العلاقة القائمة بين 
'العراق والاردن هي علاقة قائمة 
على روح التعاون المثمر وعلى 
تنمية ‏ العلاقات وتطويرها حيث 
نذلك اثر فى المسارات القومية 
والوطنية وهي تخدم في مصلحتها 
امنا العربية وشعينا المعربي 
وتقوي من عزمها وصمودها بوجه 
كل الضغوط الاستعمارية. وقد 
قامت العلاقات علىاسس من الفهم 
المشترك لطبيعة هذه التحديات 
التي تواجهها الامة العربية. . 
وقال لقد يذل العراق بقيسامة 
الرئيس صداع حسين جهودا حثيثة 
لتمكين :هذه العلاقات وتطويرها 
مع الاردن الشقيق الذي يقف على 
اكبر خط مواجهة بسع العدو 
الصهيوني وكذلك فقد كان لموقف 
الاردن بقيادة جلالة الملك الحسين 
' الأشر الكبير في دعم وتطوير هذه 


5 لحيس * 
العلافة خاصة وان العراق يخوضي 
أحرب الامة:ضد العدو الايراني 
وهنا لابد من ان اذكر الموقف 
المشرف لجلانة الملك حسين 
وللحكومة الاردنيسة وللشعمب 
الاردني مع شقيقه العراق وان لهذا 
الموقق القومى المتحد مع العراق 
وهو يدافع عن الجناح الشرقي 
للامة العربية ضد الفرس: الطامعين 

وضد اعوان الفرس 'سيبقى خالدا 

فؤينفوس شعيناقي 1 
وسيبقى التاريخ يذكره بشرب 
وامانة وهاجم القادة العرب 
الذين وقفواالى جانب ايراتنت 
وساعدوها شه شعب العراق. 8 
وعن هدف الدعوة العراقية لعقد 
اجتماع طارىء للاتحادٍ البرلماني 
العربي قال ان الهدف الاساسي من 
عقد الاجتماع الطارى للاتحاد 
البرلماني العربي هوبحث 
الموقف المشين للنظام السوري 
وتحالفة ضد العراق مع العدو 
الفارسي وتامرة على هذا البلد 
الذي استطاع أن يحقق نصرا باهرا 
على العدو الفارسي وان الاجتماع 
الطارىء هذا يهدف الى اتخاذ 
موقف قومي .محدد من الاجراءات 
التي اتخذها النظام السوري ضد 
العراق وتحالفة مع ايران عدوة 
العرب. 5 





التعمير المصري انه تقرر اقامة” 


العراق ' 


ا ا 50303002222 


ممم 





يالغ الخطورة 
الكقويت .ق.ن.!ا.وصف 
الدكتور محمد عبده يماني وزير 
الاعلام بالمملكه العربية السعودية 
:ف حديث لصحيقة ‏ الرآي العام - 
الكويتيه نشرته امس الوضع 
العربي الراهن بانه وضع يالغ 
الخطوره يثيسر الاسى والقلسق 
ويسند عي سرعة العمل العربي 
الجماعي المنسق لمجابهة الاخطار 
الصهيونيسة المحدقه يامتنآ 
والمطامع الاجنبية التى تستهداف 
مقهراتنا وثرواتنًا.” 
ودعا الدكتور يماني العرب الى 
تحقيق الحه الادنى من وحدة 
الصف والتضامن المطلوب في هذه 
الظطروف العشطيبه التى تمر بها الامه 
المشترك 
الاتفاق الخاصب«طابا» 
القاهرة -ق.ن.1-ذكرت 
صحيفة «الاهرام» القاهرية امس 
أقه سييد خلال الاسبوع القادم 
تنفيذ الترتيبات الخاصة يحل 
مشكلة طابا طبقا للاتفاق النهائى 
الذي تم التوصل اليه حول اسلوب 
حلها بين الجانبين المصري 
والاسرائيلي يوم الاثنين الماضي . 
والمعروف ان الانفاق الاخير ينص 





كما ينص على عدم قيام اسرائيل 
بآي .انشاءات جديدة هناك حتى 
يتم التوصل الى حل نهائي . ثم تبدآ 
الاجتما عات بعد ذلك لبحثٌ اسلوب 
تطبيق المادة السابعة من 


تقضي بالتوفيق او التحكيم لحل 
النزاع بين البلدين. 


5 
3 
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التصبايا اميه 


القاهره -ق.ن.1! -صدر هنا 
شرار جمهوري بنعيين الدكتور 
فؤاد محيي الدين امينا عاما 
للحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم في مصر. 

واوضح الدكتور فؤاد محيي 
الدين في تصريح له عقب اجتماع 
المكب السياسي للحزب امس ان 


الملامح الجديدة للحزب تتركز في * 


تحديد الهيكل الفكري للحزب 
بحيث يكون هناك خط استراتيجي 
فكري يجمع اعضاء الحزب. ‏ - 

واكد ضرورة بناء الديمقراطية 
على احزاب قوية. 

وكان منصب الامين العام للحزب 
الوطني يشغله السرئيس محمد 
حسني ميارك حتى المؤتمر العام 
الاخير للحزب الذي اختار الرئيس 
مبارك رئيسا للحزب خلفا للرئيس 
المصري الراحل أنور'السادات. 

وقد بحث المكتب السيساسي 
للحزب الوطتي الديمقراطي 
الحاكم في مصر خلال اجتماعه 


: اليوم برئاسة البرئيس المصري 


حسني مبارك القضايا العربية 
الحالية وذلك في اول مرة يخصص 
فيها مكتب الحزب احد اجتماعاته 
لبحث الموقف العربي. 

وذكر الدكتور فؤاه محيى الدين 
رئيس الوزراء المصري ف تصريح 
له عقب الاجتماع أن المكتب 
السياسي للحزب الوطني قرر 
استكمال مناقشة القضايا العربية 
في اجتماع آخر يعقده المكتب بعد 
اعداد مزيد من الدراسات . 

وردا على سؤال عن تحرك مصر 
.العربي بعد الجلاء عن سيناء قال 
الدكثور فؤاد محيى الدين ان 
اساس تحرك مصر مع العالم 
العربي يقوم على اساس التزام 
مصر بمسؤولياتها والتزاماتها. 

ونفى الدكتور فؤاد محيي الدين 
في تصريحه ان تكون مصر قه تلقت 
أيه رسائل مياشرة من قينادات 
الضفة الغربية او اية قيادات عربية 
سوى التي اعلنت مصر عنها من 
قبل وهي رسالة جلالة الملك 
الحسين ورسالة جلالة الملك 
الحسن الثاني عاهل المقرب 
بجانب رسائل من جلالة السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان 
والرئيس السودائي جعفر نميري 
والرئيس الصومالي محمد زياد 

' برى للتهنئة بعودة أسيناء. 

وحول سؤال عما اذا كانت هناك " 
أتفاقية جديدة بين مصر والعراق 
لتسليح العراق قال الدكتور فؤاد 
محبي الدين » ان تسليح العراق أمر 
مستمر . 

واكد رئيس الوزراء المصري ان 
انسحاب اسرائيل ثم بالكامل من 
منطقة «طابا» ولكن مصر لم تدخل 
بعد هذه المتطقة التى تشغلها الآن 


.لها من طاقات اقتصادية 


العربية لتفويت الفرصه على العدو 


المعاهدة المصرية الاسرائيلية التي ' 


م 
هو« 0 






تونس -ق .ن ١١‏ -بدآت هنا امس اعمال الندوة الفكرية حول جامعة 
الدول العربية واقعها وطموحاتها التى ينظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية ويشارك قيها عدد من رجال الفكر والسياسة والاقتصاد العرب ‏ 

ودعا السيد الشاذلي القليبي_الامين العام لجامعة الدول العربية في 


خطاب القاه في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الى القيام بمراجعة عميقة 
للعلاقات العربية مشير! الى ان تلك المراجعة تحتمها الاوضاع العربية 
والاخطار المحدقة بالعرب جميعا والتي قد تهدد بتوقف العمل العربي 
المشترك اذا لم تتم المراجعة على اعلى مستوى وبصورة عاجلة. ” 
. وتحدث الامين العام عن موضوع العلاقات بين الدول العربيه ومصر 
قاوضح انها ليست مسالة ظرفية لامها تتصل بمبد أ انتظام الطاقات العربية 
كافة وغير منقوصة ولا مبتورة وتساءل السيد القليبي قائلا هل يمكن 
ننظليم عمل عربي مشترك تنظيما صحيحا يضمن الجدوى الكاملة على 
الامد البعيد مادامت مصر غائية عن الصف العربى مؤكدا ان غياب مصر 
غير الكثير في معادلات العمل المشتكرك سواء بالنسبة الى الداخل أو فى 
أتجاه الساحات الخارجية باعتبار ما لمصر من دور خاص ومتميز لما 
وفكرية واعتبارا للمكانه التى اكتسبتها في 
التاريخ العربي الحديث . 0 
واوضح السيد القلببي انه مع اضطرار القمة العربية التاسعة الى تعليق 
عضوية الدولة المصرية فان مصر شعبا وثقافة لم يحجبها عن سائر 
الشعوب العربية اي قرار ودعا الى التفكير في السبل الكفيلة برآب الصدع 
جتى تعود مصر لآ من الباب الخلفي بل في وضح النهار وعلى اساس 
اجماع كامل لتستائنف دؤرها البارز متحررة من كل القيوه وبكل 


“قدرتها على المساهمة في العمل العربي المشترك وتطويره وتوسيع 
تطافه . ٍِ 


وتناقش هذه الندوة التي تستمر اعمالها على مدى اربعة ايام عدة 
موضوعات تتعلق بنشاة الجامعة ونشاطاتها في مختلف المجالاث كما 
نبحث مواضيع اخرىتهمالحوار العربي الافريقي والحوار العربي 
الاوروبي والاعلام العربي في'الخارج. . 5 3 





احتجاجا على الاعتداءات الصهيونية 
بالمه يلغي دعوة ل «العمل» الاسرائيلي 
لحضور احتفالات اول ايار 


تل ابيب . رويتر ‏ بعث شمعونٍ بيريز زعيم حزب العمل الاسرائيلي 


٠‏ بناحتجاج امس الى السيد اولوف يالمه رئيس الحزب الديمقراطي 


الاشتراكي السويدي لالقائه دعوات الى احتفبالات اول ايار في 
ستوكهولم: اه 
وقال فى برقية ان الالغاء اصاب الحزب 'يخيبة الامل بمجيئه فورا بعد ما 
وصفه بالتضحية التي قدمتها اسرائيل للسلام في الايام الاخيرة بالانسحاب 
من سينا ء . . 

وقال ناطق باسم حزب العمل ان الحزب الديمقر اطي الاشتراكي 
السويدي طلب الى وفد العمل الاسرائيلي عدم حضور احتفالأت اول ايار 
بسبب تطورات الشرق الاوسط الاخيرة. _ 

وقال مسؤولون في حزب العمل انهم يعتقدون ان هذا يعودالى غارات- 
اسرائيل في الاسبوع الماضي ضد المعاقل الفلسطينية في لبنان. 

وذكر الراديو الاسرائيلي ان وفدا من نقابات العمال مشكلا من الاتحاد 
العام الاسرائيلي للعمال «الهستدروت» موجود في ستوكهولم سيحضر 


احتفالات اول أيار هناك كضيف على حركة النقابات السويدية. 


راص برئاسةمباريك 
لحالية ..ثلمرة الذوقف 


القوة المتعددة الجنسيات» مشيرا اعضاء الحزب موضحا ان قيادة 


نيت 


الى ان هناك مفاوضات بين مصر- الحزب تهدف الى اكتمال بنيان 
أواسرائيل حول هذا الموقع وان الحزب من القاعدة الى القمة وان 
الامريكيين سيساهمون في حل هذ* ٠‏ يزواو الحزب التصاقا بالشعب 


المشكلة. 


١ 59‏ يعمل على حل 'مشاكله. 
| وقد اوضح الدكتور فؤاد محيي 38 0 


*الدين في تصريحاته أن هناوءع واضاف الدكتور فؤاد محيي, 


قرارات آخرى ستصدر بشآن بعض 
قيادات الحزب الوطني التي لا 
تسمح لها ظروفها باعطاء العطاء 
المطلوب , وقال انه سيتم تحديد 
الهيكل الفكري للحزب بمزيد من 
الدقة والوضوح بحيث يكون هناك 
خط استراتيجي فكري يجمع بين 


الدين ان الديمقراطية لابه ان تبنئ 
على احزاب قوية ولذلك فان 
تقوية الحزب الوطني هو تأكيد 
للديمقراطية في مصر. كما ان اي 
حزب معيارض هو اضافة 
للديمقراطيةاً. 





حمه ‏ سق 
ابو ظبي ‏ صنعاء ‏ وكالات - تسلم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة امس رسالة خطية من الرئيس 
صدام حسين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين القطرين والاوضاع الراهنة 
والحرب العراقية الايرانية. 

وقام بتسليم الرسالة مبعوث الرئيس صداع حسين السيد حكمت ابراهيم 
عضو مجلس قيادة الثورة العراقي. 

وكان المبعوث العراقي قد وصل الى ابو ظبي في وقت سابق امس في 
اطار جولة يسلم خلالها رسالتين مماتلتين الى امير دولة قطر ورب 
الجمهورية العربية اليمنية . 

وقد وصل السيد ابراهيم الى صنعاء مساء امس حاملا رسالة من 
الرئيس صدام حسين الى العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية 
العربية اليمفيه. ‏ . 


وقال المبعوث العراقي ان الرسالة تأتي في اطار التزام العراق 


المبدئي في.التشاور بخصوص القضايا التي تتعلق بأوضاع المنطقة 


العربية والعلاقات الثنائية وخاصة ما تشهده هذه المنطقة من ظروف 
صعبة ومعقدة تستوجب التشاور مع الاشقام العرب في مواجهة 
مخاطرها. 

وقال المبعوث العراقي انه سيطلع الرئيس اليمني على كامل الصؤرة 
الخاصة بالحرب العرافية الايرائية وعلى مواقف ايران تجاه الجهوه 
المبذولة والمساعي الاسلامية والدولية لايقاف الحرب والتشاور حول ما 
تشكله من مشاطر على الامة العربية . 


تدمير 4 ؟ اتوبيسا بايرلندا الشمالية 





بنفاست أ.ف .ب -ذكر بوليس بلفاست امس أن اربعة وعشرين 
اتوبيسا تم تدميرها اثر سلسلة من الانفجارات وقعت ف الليلة 3 
الماضية في «ارماج» في ايرلندا الشمالية. 1 

واضاف رجال البوليس ان حادث الاعتداء قامت به جماعة مسلحة لا 
تقل عن خمسة رجال مسلحين في كراج للاتوبيسات .. واضاف المصدر 
نقسه ان الخسائر قدرت بنحو مثات اللاف من الجنيهات الاسترلينية . 
وذكرت مصادر اليوليس ان الرجال الخمسة اغلقوا قبل لوذهم 
بالفرار مدخل الكراج: بسيارة . 

وقد ادت الانفجارات الى نشوب حريق كبير اسفر عن تدمير 4 ؟ 
اوتوييسا وقد منع البوليس رجال الاطفاء من دخول الجراج قبل أن يقوم 
خبراء المفرقعات فى اجهزة الامن بتفتيش السيارة التي اغلقت مدخل 
الكراج: وذلك خشية ان تكون هذه السيارة ملغومة. ” 















فرار دولي 
والصادر في ؟١‏ اب عام ١959‏ 

* على جميع الاراضي التي احتلتها 
اسرائيل عام ١4710‏ يمافي ذلك 
مدينة القدس كما يدعو جميع 
اطراف هذه الاتفاقيات الى احترام 
شعهداتها في جميع الظطروف. 


؛ -يطالب مشروع القسرار 
اسرائيل بالاذعان رار مجلس 
الامن رقم 259 لعام ٠‏ 158. 

ه -يطالب اسرائيل ان تذعن 
- لجميع قرارات الامم المتحدة التي 
نتعلق بوضع وطابع مدينة القدس 
وبالتحديد قراري مجلس الآمن 
كلاء واكلاء لعام ٠موكء‏ 

؟ -يعبسسر عن رفضه لجميع 
. السياسات والمخططات الهادفه 
لاعادة. توطين الفلسطينيين خارج ٠‏ 
وطنهم. 

/ا ديسدين اسرائيل التى تمثل 
القوة المحتلة للاسباب التالية 1 
فشلها في الوفاء بالتزاماتها 
بمقتضى بنود ميثاق جنيف الرابع 
والمتعلقه بحماية المدنيين في 
اوكات الحرب. 

- با حل مجلس بلدية البيرة 
المنتخب. 
جِ - عزل رئيسي بلديتي رام الله 
ونابلس ١‏ 
د -انتهاك حرمة ة الاماكن المقدسة 
وبالتحديه الحرم الشريف. 
ها _اطلاق الثار على المصلين فى 
٠‏ ساحدةالحرم الشريف وقتل 
وجرح عدد منهم من قبل الجيش 
الاسرائيلي بتاريخ ١١‏ نيسان 
لوول 
و الاجراءات القمعية ومن ضمنها 
اطلاق النار على السكان المدنيين 


3 

















في الاراضي الفلسطينية المحتله وفي 
هضبة الجولان السورية المحتلة 
مما نتج عنه قتلى وجرحى . 

ز الاعتداءات على المعاهد 
الدينية والمدنية في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة بما ف ذلك : 
القدس وبالتحديه المعاهد 
التعليمية والتدخل في سيرأ عمالها : 
4 -ينده بجميع السياسات التى 
تحد من ممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه الثابته وبالتحديده تزويد 
اسرائيل بالمساعدات الاقتصاديه 
والعسكرية والسياسيه وكذلك 
اساءة استعمال حق النقض 
«الفيتو» . من قبل عضو دائم فق 
مجلس الأمن مما يساعد اسرائيل 
علسى الاستمسرار في عدوائها 
واحتلالها وعدم رغبتها الوفاءم 
بواجباتهابموجب ميثاق وقرارات 
الام م المتخدة ذات العلافة . 135 
سيحث جميع الحكومات التى الما 
تفعل بعد على مايلنٍ 1 الاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني الثابته 
ب التخلي عن سيساسة ‏ ريد 
اسرائيل بالمساعدات العسكرية 
والاقتصادية والسياسية الامر الذي 
يحول دون استمرار اسرائيل في 
عدوانها واحتلالها واهمالها القيام 
بالتزاماتها بموجب ميثاق 
وقرارات الامم المتحده. 


ج -التصرف على هذا الاساس في 
جميع اجهزة الامه المتحدة . 

٠‏ -يندد بالسياسات التى تشجع 

على تدفق العنصر البشري الى 
اسرائيل مما يمكنها من المضي 
قدما في تنفيذ سياستها الاستعمارية 
والاستيطانية في الاراضي العربية 
المحتلة . 3 

١١‏ -يعلن مرة اخرى ان سجل 
اسرائيل وافعالها يؤكدان انها 
ليست دولة عضوة محبة للسلام 
وانها لم تنفذ واجياتها يموجب 
ميثاق الامم المتحدة كمالمتقم 
بالالتزام قرا الجمعية العامة 
”ا ؟الصادر في ١ذايار .1١549‏ 

5 -يدعواسرائيل وهي القوة 
المحتلة مرة اخرى الى مراعاة 

وتطبيق بنود ميثاق جينيف المتعلقة 
بحماية الاشخاص المدنيين في وقت 
الحرب ومبادىع القانون الدولي 
التي تنظم الاحتلال العسكري في 
جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة 
بما في ذلك القد س. 

١*‏ -يطالب اسرائيل القوة 
المحتلة يوجوبٍ السماح للجنة 
الخاصة التي تحقق بالممارسات 
الاسرائيلية التي تضر بحقفوق 
الانسان لمواطني الاراضي المحتلة 
وكذلك اللجنة التي تشكلت بموجب 
قرار مجلس الامن 555 لهام 
64 بالدخول للاراضي 
المحتلة وذلك لتسهيل المهماث 


ذ التي القيت على عاتقهما من قبل 


الجمعية العامه ومجلس الامن. 
+ يحث مجلس الامن على 


+“ الاعتراف بحقوق الشعب القلسطيني 


الثابته كما حددها قرار الجمعية 
العامة 1/؟ وان يصادق على 
توصيات اللجنة المتعلقه بحقوق 
الشصب الفلسطيني الثابته كمأ 
صادق عليها المجلس في قراره 
رقم 1"/ ء ؟ والقرارات اللاحقة . 
٠5‏ - يدعو السكرثير العام 
بالتعاون مع مجلس الامن وبالشكل 
الذي يراه متاسبا وبالتشاور مع 
لجنة تمكين الشعب الفلسطيني من 
ممارسة حقوقه الثابته ليدع 
اتصالات مع جميع اطراف النزاع 
العربي الاسرائيلي في الشرق _ 
الاوسط يما في ذلك منظمة التحرير” 
الفلسطينية ممثل الشعب الفلسطيني 
وذلك بهدف ايجادا طرق ووسائل 
لانجاز حل شامل وعادل ودائم 
يوصل الى السلام بما يتفق مع 
'ميادىء الميثاق والقرارات ذات 
الصلة والمستندة على توصيات 
. اللجنة التي صادقِت عليها الجمعية 


العامه قي دورتها الواحجدم 
والثلاثين . 
1 - يطلب من السكرتير العام 
للامم المتحدة متابعة تطبيق القرار 
الحالي وابلاغ الدول الاعضاء بمآ 
تم ف قثرات مناسبة وكذلك مجلس 
الأمن ووضع تقرير شامل للجمعية 
العامة خلال جلستها السايعه 
والثلاثين التي تنعقه تحت عنوآن 
«القضية الفتسطينية » . 

7 -يقرر رفع الدورة الطارئة 
السابعه موقا وتخويل آخر رئيس 
للدورة العادية .للجمعية العامة 
استكناف اجتماعاتها لدى طلب 
الدول الاعضاء. 


تن دولة 
والداتمارك والولايات المتحدة 
وقئلهكا وقرنسا وألمانيا الاتحادية 
وايسلندا وايرلتدا واسرائيل 
وايطاليا ولكسمبورج ونيووزيلندا 
والنرويج وهولندا والبرتغال 
وبريطانيا والسويد 
وامتئعت 5" دولة عن التصويت 
وهي الارجنتين وجزر البهاما 
وباربادس وبوليقيا والبرازيل 
وبورما وشيلي وكولومبيا 
وكوستاريكا وجمهورية 
اللدومينيكان .واكوادور ومصر 
والسلفادور واسبانيا وفيجي 
وجواتيمالا وهاييتي وهنداوراس 
وساحل العاج وجامايكا واليابان 
وليبيريا ومالاوي والمكسيك وينما 
ويابوار غينيا الجديدة 
وباراجواي وبيرو والفليبين 
وساموا. وسنغافوره وسوازيلائد 
وتايلانه واوروجواي وفنزويلا 
وزائير . 
وتغيب منندويبو هذه الدول: 
نتيجوا باربودا وبيليز وجمهورية 
افريقيا الوسطى وجزر القمر 
وكمبوتشيا الديمقراطقة ودومينيكا 
وغينيا استوائية والجابون 
وليسوتو وموريشيوس وسانت 
لوس وسان فانسان جرينادين 
وجزر سليمان وجنوب افريقيا 
وقانواتو. 
الهيكشه 
وناقشت الهيئة سبع عشرة مادة 
من مواد النظام الاساسي للمنتدى 
واتفق ان تعقد الهيئة أجتماعها 
القادم في الثامن من ايار المقبل 
لاستكمال مناقشة واقرار بقية مواد 
النظام والموضوعات الاخرىي 
المذرجة على جدول الاعمال. 


من نابلس 


قيما. اغليق التججار محجالهم., 


وسارع الاف المواطنين. وقد استية' 
بهم الغضب الى الشوارع يحملون 
في أيديهم العصي والحجارة 
والسكاكين» واحاطوا بالدورية 
الاسرائيلية» فحطموا سيارتها.. 
واشتبكوا مع افراد الدورية الذين 
فتحوا نيان | ف 
والقوا باعداد كبيرة”من قنابل 
الدفوع.., 

* من الشباب اصيبوا خلال هذه 
المواجهة يرصاص الاحتلال احدهم 
اصابته في رآسه. 

وقد واصل المواطنون 
الاشتباكات مع جنود الاحتلال» فيما 
استدعى الاحتلال المسزيد من 
جنودهم .. للتصدي للمواطنين. 

استغرقت الاشتباكات حوالي ؟ 
ساعات.. واعتقل الاحتلال 
عشرات المواطنين وفرض نظام 
حظر التجول على المدينة - 

وق مواجهة اخرىء هاجم 
المواطنون في نابيلس دورية 
للاحتلال في ميدان الساعة.. 
واصابوا اثنين من جنوه الدورية.. 

المواطنون واجهوا الاحتلال 
برشقات الحجارة» فيما رد 
الجنود باطلاق النيران من 
اسلحتهم بشكل كثيف وعشوائي . 

وقد اصيب مواطنان اخران 
برصاص العدو ء واعتقل الاحتلال 

المزيد من المواطنين . . 

الاعلام الفلسطينية » رفعت فوي 
معظم المساجد والمدارس في 
نايلس.. سحب الدخان الاسود. 
تصاعدت من شوارع المدينة من 
اطارات السيارات المحترقه. . 

ووصف الاحتلال .. مدينة نايلس 
بآنها كانت ملتهبة امس .. وقال ان 
المواطتين استخدموا الحجارة 
وهياكل السيارات القديمة كسواتر 
في حربهم بالحجارة وزجاجات 
المولوتوف ضه الجنود 

الاسرائيليين. 

رئيس بلدية نابلس السيد بسا 
الشكعة صرح لوكالة (فرانس 
بريس) امس كائلا : ان الاسراثيليين 
يضاعفون من عدوانهم 6 
علينا اكثر فاكثر ليفرضوا علينا 
الامر الواقع. 

(قرانس بريس) قالت أن معطم 
المصابين أصييوأ برصاص الاحتلال 
في سيقانهم 

اعنف الاشتباكات ايضا جرت فق 

مخيم جبالياء وقد اقام المواطنون 
الحو اود على الطرقات واشعلوا 
اطارات. السيارات وخرجوا فى 
مفلاهرات حائدة رافعين 
اليافطات الوطية والاعلام 

الفلسطينية . 


وقد هاجم المواطتون *) 


دوريات للاحتلال بالقنابل 
الحارقة والحجارة.. واحرقوا 
سيارة احدي الدوريات واصابوا 
خمسة من جود العدو احد 
برتية. ضايط: كما حطموا زجاج 
السيارتين الاخريين. 


وأننا لبتم 














وقالت التقارير أن مظاهرة 
نسائية كبيرة خرجت في مدينتي 
رام الله والبيرة » كماان 
اشتباكات ضاريه دارت فى مدينة 
الخليل » اصاب المواطنون خلالها 
جنديين بجروح من رشقات 
الحجارة» واستدودعى الاحتلال 
تعزيزات جديدة دفع بها الى 
وسط الحليل واعتقل عددا كبيرا 
من المواطنين 

وفي مخيمي الدهيشة والجلزونٍ ٠‏ 
رشق المسواطون سيارات 
الاحتلال . وأقاموا الحواجز العالية 


ورفعوا الأعلام الفلسطينية وقد 
أصابوا جنديا. وإصيب مواطن 
برصاص العدو . 


وجرت ايضا مظاهرات في مخيم 
الامعري وف حلحول» ودورا ويدو 
وشعقاط وفلنديا » استخدم خلالها 
المواطنون القنايل الحارقة 
واصابوا عددا من جنود العدو 
واعتقل الاحتلال اعدادا كبيرة من 
المواطنين 

كما جرت مظاهرات في مخيمات 
الشاطىء وخان يونس والمغازي 
والشجاعية 

واعترف الاحتلال بتحطم سيارة 
اوتوبيس في بلدة دوراءكما 
حاول التعتيم على اعداد 
الاصابات بين المواطنين برصاص 
جنودم 

من جهة اخرى حاول متطرقون 
اسرائيليون مرتين امس الدخول 
الس ساحة مسجد عمر والمسجد 
الاقصى ف القدس ٠‏ 

وقد تصدئ لهم حراس المسجدين 
والمواطنون » وفي المرة الثانية 
حاول "٠‏ صهيونيا مسلحين 
اقتحاخ المسجد الاقصى وتصدى 
لهم المواطتون. 

الحسين 

واقِسم سمو الامير حسن ولي 
العهد اليمين الدستورية امام جلالة 
الحسين بحضور هيئة الوزارة 
كنائب لجلاليه طيلة غيابه عن 
ارض الوطن 

ويرافق جلالته في هذه الزيارة 
السادة رئيس الديوان الملكي 
الها شمي. و وزير البلاط وسمو كبير 
الامناء والسيدة ليلى شرف عضو 
المجلس الوطني الاستشاري. 


ال ان يعيش 1 
ويقف الى جانبة في نضاله المستمر 
ت العراقية في 


اجنين حولت 











العراقي ا ندام الواجب فق اكثر من 
بلد عربي . 

وقال رئيس مجلس الاعيان ان 
الاردن يذكر بالتقدير مواقف 
الرئيس صدام حسين مع الآردن 
بان الاعتداءات الصهيونية على 
الاردن.٠‏ 

واضاف ان العراق في حربه مع 
ايران يطالب يحقوقه وارضه وهو 
حق تاريخي منذ قادسية سعد 
وايام الحكم العثماتي والبريطانيىي 
وان ايران اخذت تطمع بالاراضي 
العربية ليس فقط في العراق الشقيق 
بل في دول الخليج كافة. 

وقال ان واجب كل عربى 
الوقوف الى جانب العراق في حربه 
مع ايران لان هذا واجب قومي 
يقر ضه الالتزام العربي . 

وبعد ذلك تحدث السيده سبعاوي 
ابراهيم رئيس الوفد العراقي حيث 
شكر السيه التلهوني لما لقيه من 
ترحاب وتقدير في بلده الشاني 
الاردن واشاد بمواقسف الاردن 
الشجاعه والاصيلة بقيادة جلالة 
الملك الحسين مع العراق والدوول 
العربية الشفيقة . 

وقال انه عندما تمر الآمة العربية 
يمحنة تظهر الأصالة بشكل واضح 
من قبل جلالة المنك تت 
والشعب الاردني قف الوقوق صفا 
واحدا مع الامة العربية 4 

واضاف ان اخوانكم في العراق 
يكنون لكم الود عرفانا بالجميل 
وخاصة على الموقق الاخير حين 
امتزج الدم الاردني بالدم العراقي 
وهذه اكبر تضحية . 

وبين السيد ابراهيم موقف الجيش 
العراقي على الجبهة وقال اننا 
لازلتا في الاراضي الايرانية بعمق + - 
60 كم عدا عن المناطق الاخرى 
التى يسيطر عليها الجيش العراقي 
واشار الى أنه لاجديد يذكر على 
الجبهة العراقية سوى ما اعلن عن 


السادس. 


رمم 


* -شقة في صويلح بجانب فيلا الدكتور الدلاهمه. 
4 -شقة في جبل اللويبده قرب المنتزه . 


ه - شفة في الشميساني . 


3 بيت في النزهه قرب مدرسة الوكالة الواجهة حجر مكون 
من شكتين شفقة ثلاث غرف نوم والاخرى غرفتين نوم 
والبناية حديثة والسعر "٠١‏ الف دينار. 


ينْت"لبلى الجيش 4 


قلا و_- 2 لليبه 


١‏ -عدد من الفلل في الجبيهه ورب الدوارالخامساول 
عبدون وف أم اذينه واسكان عاليه وضاحية المهندسين 
8 -شقة في اسكان ضاحية الحسين واخرى تدرب الدوار 


اعادة تنظيم القوات العرا 

وبين استعداد السراق لوقف 
الحرب وميحب القوات العراقية ف 
حالة اعلان ايران اعترافها الكامل 
بحقوق العراق المشروعة لاتنا فقط 
نريد استرجاع حقوفنا ويسط 
سيادتنا على أرضتا ومياهنا. 

واشار رئيس الوفد العراقي الى 
المواقف السلبية التى تقفها بعض 
الدول العربية من الحرب العرافيه 
الايراني ةوقال ان هذه المؤاقف 
تحتاج الى صيحة حق ووققة تامل 
واتخاذ قرار ضدهاء 

وبعد ذلك تحدث السيد احمد 
الطراونه عضو مجلس الاعيان 
فقال ان اهتمامنا بقضية العراق 
واطلاعنا على ما يجري اولاباول” 
جعلنا على بصيرة امة من كل 
شىء . 

واشار الى ان قضية العراق هي 
قضية الامه العربية وبين أنه ليس 
هناك فرق بين عمان ويغداد 
ونحن الان مطمئنون اطمثتانا كاملا 
على الموقف العراقي لان العراق 
اعاد للامة العربية ثقتهاء وامنياتنا 
ان يحقق العراق النصر ألقريب 
باذن الله. 

وبعد ذلك شارك اعضاء مجلس 
الاعيان في المناقشات التي جرت 
حيث وجة السيد .علي الهنداوي 
عضو مجلس الاعيان سؤالين حول 
الغاية من جولة الوفود البرلمانية 
العراقية على الدول العربية 
ولبيان مواقف بعض الدول 
العربية الأآخرى من الحرب 
العراقية الايرانية سياسيا وعسكريا 
وعالميا. 

وقد اجاب رئيس الوفد العراقي 
ان الغاية من جولة الوفد تدور 
حول موقف النظام السوري من منع 
مرور البترول العراقي واغلاق 
الحدود. ا 

وقد بين ان هذه الاعمال لاتقل 
عن الحرب الفعلية لانها تهدف الى 
تضييسق الخناق على الشعب 
العراقي بالاضافة الى حمل 
البرلماسات العربية لحث 
حكوماتها على الوقوف موقفا 
موحدا تجاه النظام السوري. 

كما تحدث السيد ضيف الله 
الحمود عضو مجلس الاعيان وقال 
ان ما يجري ف العراق حاليا يرفع 


الراس عاليا لآن المعراق يدافع عن ' 


خفه وحق الأمة العربية وان 
الجندي .العرافي يقف الان موقف 
البطولة وهو ثابت لاستراداد حقه. 
وف نهاية الاجتماع رحب السيده 
التلهوني بالسيد: احمد الطواونه 
بمناسبة تعيينه عضوا جديدا فى 
مجلس الاعيان حيث طلب مته 
السبيد التله وني اداء القسم 
القانوني . 

وفي ختام اللقاء أيد رئيس 
واعضاء مجلس الاعيان المذكره 
التي تقد م يها الوفد السرلماتي 


.العراقي المتضمنة توجية الدعوة 


للاتحاد البرلماني العربي لعقد 
اجتماع استثنائي فى مدة لاتتعدى 
النصق الاول من الشهر المقبل 
لبحث اخر تطورات الموقف. 
وحضر الاجتماع اعضاء مجلس 
الاعيان والوفد المرافق -والسقير 
العراقي في عمان. 
بريطانيا تطالب 
الخارجيّة وكذلك قام السفير 
البريطاني لدى اسرائيلاً ياتريك 
موبرلي بزيارة لوزارة 
الخارجية الاسرائيلية . 
وحسب مسأ أورده معهيلد 
ستوكهولم الدولي لابحاث السلام 
فان اسرائيل زودت الارجنتين ب 
١1‏ طائرة جديدة من طراز داجر 
المقاتلة وهي نموذج عن الميراج 
الفرنسية مما يجعل عدد مأ 
استلمته الارجنتين من هذه 
الطائرات ؟ 4 طائرة. 


وذكر المعهد ان اسرائيل تاتي في 
المرتبة الرابعة من بين موردي 
السلاح للارجنتين وتستحوذ على 
ما نسيته ١4‏ بالماثة من هذا 
الوق . 

ومن بين المعدات العسكرية التى 
يعتقد ان اسرائيل زودت يها 
الارجنتين قاربا طوربيد يتمركزان 
حاليا في ميناء ستائلي بجزر 
مالفيناس «فوكلائد» ‏ وعدد من 
طائرات «افرأ» الحقيفة. 


وعلم هنا ان غددا من نواب 
البرلمان البريطاني يعتزمون 
طرح عقوه السلاح الأسرائيلية . 
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“ -بيت ثلاث طوابق اول طلوع الجوقه والسعر ه” الف 


دينار والتسليم فارغ : 


المراجعة: مؤسسة مكاتب فلسطين النموذجية العقارية 
نهاية طلوع جبل اللويبده من شارع وادى السير فوق 
كراسي جوده: تلقون «51465» قاهلا وسهلا. 

















الحسين يزور 
والوفه الصراقق له الذني يعقوم 
بزيارة للاردن ضمن الاجتما عات 
نصف السنوية والتي تجري بين 
الجانبين الاردنى والاميركي قَّ 
نطاق دراسة الحاجات الدفاعية 
للقوات المسلحة الاردنية. 


وكان السيه وست والوقفد 

المرافق قد وصلوا الى الاردن 
مساءم اول امس لهذه الغاية» وقد 
استقبلهم بالمطار اللواء الركن 
فتحي ابو طالب رئيس هيئة 
الاركان ومساعدوه. 


الحسين يجتمع 
رعد بن زيه كبير الامناء والقائم 
ياعمال سفارة المملكة المغربية في 
عمان وعدد من المسؤولين. 
: وزار سموالامير عبداللهبن 
محمد شقيق العاهل المغربي برفقة 
سمو الامير حسن نائب جلالة الملك 
ولي العيبد ظهر امس الجمعية 
العلمية الملكية حيث استمع سموه 
الى شرح من مدير الجمعية عن 
وأقام نائب جلالة الملك مآدبة 
عشاء تكريما للضيف. 


اميركا تزيد 
0200 مليسون دولار الى 0 
مليون دولار 
وياتي هذا القرار مخالفا لموقف 
الادارة الاميركيسة التي طلبست 
تقليص المساعدات العسكرية 
لاسرائيل الى نصف مليار دولار. 


تحرك اوروبي 

ق بلجيكا وذلك خلال يومي 14و 
ايار القادم. 

ولم يحدد بعد موعد زيارة 
تندمائز الى تل أبيب. 

ويقول المراقبون بأنه يبدو ان 
رئيس دورة مجلس وزراء 
المجموعة سوف يركز في جولته 
للشرق الاوسط على ثلاثة امور 
تهدف الى : 

الوقوف على رد فعل انسحاب 
اسرائيل من سيناء لدى القيادات 
العربية والتعرف على النوايا 
يشآن عودة مصر الى العرب او 
عودة العرب الى مصر 

م امكانية تحياء المشروع 
السعودي للسلام في الشرق الاوسط 
بهدف أن تينى اورويا عليه 
مبادرة اوروبية جديدة أو 
مشروعا عربيا او اوروبيا مشتركا 
كفيل بتحقيق السلام العادل 
والشامل في المنطقة . 


المواجهة: 

وقال مصدر قريب من رئيسة 
وزراء بريطانيا اننا لم نعلن 
الحرب على الارجنتين ولن نفعل 
ذلكء ولكنني لا اقول بالضبط اننا 
في حالة سلام في هذه اللحظة. 
وفي هذه الانساء اصدرت 
المجموعة العسكرية الحاكمة في 
الارجنتين امس بيانا جاء فيه ان 
سلطات الارجنتين توقع هجوما 
بريطانيا على جزر فوكلائد خلال 
غ؟ او 4غ ساعة. 

وقال مصدر بحري ارجنتيني ان 
قوات الدفاع الأرجنتينية عن 
الجزر وضعت في حالة تأهب 
قصوى لمواجهة أي هجوم 
بريطاني . 

واضاف ان الدوريات عززت في 
حين تهب عاصفة عاتية على 
المنطقة وان كان الموقف هادا 
تماما. وقال ان السفن البريطانية 
لم تدخل مجال عمل الادارات في 
الجزر. 

وفي اطسار المساعي السلمية 
المبيذولة لحل ازمة فوكلانه اعلن 
المتحدث ياسم الرئاسة في 
' الارجنتين ان الارجنتين تدرس 
مقترحات: سلام _تقدم يها الرئيس 
ريغان في اللحظة الاخيرة . 
وقال ان كل القنوات 
الدبلوماسية للمفاوضات ما زانت 
مفتوحة. 

وف لندن ذكرت مصادر حكومية 
ان المقترحات الاميركية كاتت 
موضع بحث في اجتماعات مجلس 
الوزراء البريطاني امس الاانها 
قالت ان بريطانيا تريه ان تبحث 
المقترحات بصورة منروية قيل 
التعليق عليها . 
. وفال احد المصادر القريبة من 
؛رئيسة الوزراء قي تعليقه على 
احتمالات التوصل الى تسوية عن 
طريق التفاوض انني لست اكشر 
تفاؤلا عما كنت عليه وهناك امل 
بطييسة الحال ولكن هذاشيء 
مختلف بصورة كبيسرة عن 


على صعيد آخرء دعا وزرام 


اداة تنفيد وعوة فعالة. 
والديمقراطية 


الى الخليج . 


خارجية دول اميركا اللاتينية 


بريطاني امس الى وقف الاعمال ٠‏ 


الحربية في جنوب الاطلسي وحثوا 
على عقد هدنة فورية ف النزاع 


. حول جزر فوكلاند. 


وجاء تحرك منظمة الدول 
الاميركيية في اعقاب تحذير من 
كوشي مندير وزير خارجية 
الارجنثين من ان بريطانيا تعتزم 
الهجوم على قوكلائد ف خلال 14 
ساعة. 


وف قرار اتخذ باغلبية 11 صوت 

ضدلاشىء وامتناع الولايات 
المنحدة وتشيلي وكولومبيا 
وتريئيدا توباغو عن التصويت 
حث وزراء الخارجية ايضا 
الارجنتين على عدم اتخاةذ اي 
اجراء يزيد من تفاقم الوضع 
واعريوا عن الامل في ان تستمر 
مغاوضات السلامء ‏ 


- ليفئان 
الروم الارتوذكس والروم 


الكائتوليك والمارونيين 
والبروتستانت وصلواالى مقر 


:دائرة الوقف لتقديم التعازي - 


للزعماء المسلمين 
وحمل تعش عساف من قبل 
رجال المطافىء لمسافة ثلاثة 


٠‏ كيلومترات الى مقبرة الباشوره 


'وذلك بعد وقت قصضير من"انه ع0 






مع الحياة والناس 
اسزائيل يعطي دلالة وأضحة على ان اي قرار واي اجتماع 
دولي لا يتعدى تأثيره الورق الذي كتب عليه اذا لم ترافقه 


واداة التنفيذ العربية المطلوبة تكمن في القوة: الذاتية 
والوحدةء وبغير هذا فان الاحتلال 
والانقسامات ستطل سيفا مصلتا على الامة العربية من المحيط 


حيث ووري الثرى. 

وسار في مقدمة المشيعين زعماء 

دينيون ورئيس الحكومة شفيق 
الوزان ورؤساء السوزراء 
السابقون والنواب والوجهاء 
يرددون وجموع المشيعين الله 
اكبر . 

وندد السرئين الياس سركيس 
ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات والوزان وزعماء 
محليون باغتيال عساف ودعوا 


السلطات المعنية الى القاء القيفى. 


على القتلة . 
واصدرت حرق #التاصصريون 


المستقلون ‏ المرابطون 
يتزعمها ابراهيم قليلات َك 
تضم اكبسر ميليشيا اسلامية بيانا 


منفصلا شديد اللهجة يدعو الى 
أضراب عام ويعلن حالة التاهب 
القصوى بين افراد ميليشياته وتضع: 
نفسها تحت تصرف المفتي خالد 
لقطع كل يه تمتد الى المسلمين. 

واشار مراقبون مستقلون الى ان 
بيان المرابطون والدعوة الى 
الاضراب هو اول تحرك انفرادي 
من نوعه تقوم به احدى فصائل 
الحركة الوطنية التي شكلها الزعيم 
الراجل كمال جنيلاط عام ا 





الحرب الاهلية في البلاد. 
واصضة وت الجبهة اللبنانية 
ليمينية التي يتزعمها الرئيس 


0 كميل شمعون بيانا الليلة 


قي لالماضية للمشاركة قف 
الاضراب العام طيلة يوم الاربعام 
تضامنا مع لوه التي وجهتها 
القيادة الاسلامية 

وقال البيان اننا نناشه كافة 
المواطنين في مناطقنا الالتزام بهذم 
الدعوة لان الجريمة - تيال 


عساف ‏ من وجهة نظرنا تستهدف 




































ولنا كلمة 


وحين يعلن مناحيم بيغن انه لا 
يوافق على اعطاء الشسب 
الفلسطيني حقه في تقرير 
مصيرهء فان هذا يعكس 
احساس بيغن بانه هو يملك حقنا 
في تقرير مصيرناء واته يملك ان 
يعطينا هذا الحق كما يملك ان- 
يحيسه عنسا... وحين يعلن 
مناحيم بيغن انه فقط يوافق على 
.الحكم اال تاتي الاداري 
سال نمع اد سرف 
اثيلي يضع القوة في موضع 
تاثير الفعال مقابل واقع عربي 
2-2 طاقة يصر على ان تظل 
كامتة مغطلة ويخل محلها 
التمزق والتخاذل ويترك .لبيغن 
وحلفائه العبث في مصيرنا. 1 
وتقول كتب التباريخ ان 
الفرنجة قد استطاعوا طرد 
العرب من الاندلس وفرض 
النصرانية على من آثروا البقاء : 
وظلت الديانة الاسلامية هي 
الديانة: السرية في الكثير من 
القرى الاسبانية طوال 006 


عديد م 


ومشل نشرة الاحوال الجوية 
نجيم اخبار القتلى والجرحى 
العرب في غزه والقدس والخليل 
ونايلس وغيرها كل يوم» وكان 
هؤلاء ألذين يموتون هناك قرب 
الأقصى هم ابطال معزولون عن 
الامة العربية والاسلامية ٠‏ وكانهم 
يدفعون يوما يصر عليه الغزاة 
الصهاينة. وتكون فيه العروبة 
أو الأسلام تهمة مخيفة اونوعا 
من العيادة السرية. 


ليمارس. الشعب الفلسطيني حقه في 
تقرير مصيره على ترابه الوطني 
بما في ذلك اقامة دولته المستقلة . 


وابرز راديو الكويت في صدر 
نشراته الاخبارية تأييه جلالة 
الحسين نلجهود الاسلامية والدولية 
لوقف الحرب بين العراق وايران 
وأقوار تسوية عادلة شمن 
الحقوق وتاسس بدايه جديدة 
تقوم على الاحترام وحسن الجوار. 


كمااشارالى تأكيد الحسين 
مجددا على دعم العراق قي حريه 
العادلة ضد العدو الايراني. كما 
ابدت الاوساط السياسية أهتماما 


بكشف الحسين لتمثينية روابط: 


القرى وقول جلالتهان هذه 
التمثيلية فصل جديد من المأساة 
التى تستغلها اسرائيسل الاضفساء 
الشرعية المزيفة على عدوانها 
واحتلالها وفك العزلة الدولية 
المحدقة بكياتها . : 





واشارت هذه الاوساط الى اهمية 
تأكيد الحسين على اهداف اللعبة 
الاسرائيلية من وراء روابط القرى 
في هذا الوقت بالذات التي تتحول 
فيه انتفاضة الاهل فى الوطن المحتل 
الى ثورة ضد الاحتلال فاسرائيل 
من خلال هذه الروابط تسعى الى 
تمزيق الوحدة الوطنية وتحطيم 
روح الصمود لدي المواطن 
الفلسطيني هناك - 
كما اهتمت وسائل الاعلام 
ودوائر المراقبين السياميياً 
يترحيب جلالة الحسين بارتفاع 
5-5 العربية الاصيلة فوق سيناء 
تهنئة جلالته لمصر شعبا وجيشًا 
ورئيسا »واشادة جلالته بدور 
مصر ومكانتها الخاصة ومواقفها 
الخيرة في مسيرة الامة العربية . 
كما ابرزت وشائل الاعلام دعوة 
جلالته بآن تستآنف مصر والامة 
العربية مسيرتها الواحدة الهادفة 
لخير الجميع حملا للامانة وتادية 
للرسالة ووفاء لسدم الشهداء 
وانتصارا للحق بحيث تعود الاآرض 
العربية الى الحوزة العربية 
ودرتها القدس. 





رأي الد ستور 
اي حل او تتفاوض على حقوقهم المشروعه وهذا ما يعزز 


اله بآن الرئيس مبارك وفاك . لهذا الالتزام وحرصا على 
علاقات مصر العربية لن يفرط بالحقوق الفلسطينية 
وبالتالي سيتمسك بموقفه وهو امر سيؤدي حتما الى افشال 
مفاوضات الحكم الذاتي التي رفضها الشعب الفلسطيني 
والامه العربية ياسرها. 

أن مصر بعد الانسحاب الاسرائيلي من سيناء قه تحررت 
من كل القيود والضغوط الاسرائيليه ولذا فانها ليست ملزمة 


يمفاوضات الحكم الذاتي بل بامكانها ان تقوم بدور فعال 
في اقناع الولايات المتحدة بضرورة البحث عن.صيفة 
جديدة لاحلال السلام الشامل ف المنطقة خارج اطار كامب 
ديفيد التي انتهت مع الانسحاب الاسرائيلي من يناء » وهذا 
ما هو مطلوب من مصر ف هذه المرحله. 

ونحن على ثقه بآن الرئيس حسني مبارك يدرك بآن 
الامة العربية لن تقبل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني 
ولذا فانها 'لن تتساهل ازاء اية خطوة من جانب مصر او 
غيرها تضر بالقضية الفلسطينية او تتنكر لحق الفلسطينيين في 


ممارسة حق تقرير المصير واستعادة ارضهم وحقوقهم 
الوطنية . 


مقال الاسبوع 


.ولايقف هذا التفاعل عادة في البقعة موضع الصراع» ولكن 


يتجاوزها للمناطق المجاورة حين يعمل الرعب من “النتائج 
المتوقعة عمله فيها ويبدآ البحث عن الحلفاء الأقوياء | الذين 


1 ن صد الغارة الحقيقية أو الموهومة . وقبل أن ينكشف 
: كن الحقائق الجديدة قه قامت» أو غادت الصور” 


القديمة في'ثوب جديد. 
هذا التصور الحفيقي للماساة يديو اراس ويبعث على الفثيان 


ولما نصل بعد الى عمق الاغوار واكتشاف كل الحلقاتء فهل ' 


يغيب ذلك عن كل أولئك القادة ؟. 


هناك العوامل التي ذكرناها وفيها تختلط المثالية المفرطة مع 
التدبير السيىء» مع الجهل بالمعادلة الدولية التي حك د 
المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية وتوزيع منأطق النفوذ» 
ولعلها «مزحة» تاريخية يظهر جانبها الماساوي اليوم ان ترسم 
خرائط العالم وهذه المنطقة بالذات في مؤتمر طهران خلال 
الحرب العالمية عام * ١55‏ بين روسيا ودول الحلف الغربي» 
حين نصح المستعمر العريق «ونستون تشرشل» زميله الهاوي 
الجديد على مسرح السياسة الدولية «ستالين» يقوله: يجب ألا 
يدامج التسر نقنيه ا لسؤال | : لماذا تصيح العصافير ؟ ما دام 
بوسعه .أن يضمها بجانبه في النهاية ! 

هذه العوامل المثالية المنفلتة عن أرض الواقع », والجهل 
بالمعادلات والمخططات -يجعل بعض القادة يتصورون أن 
العالم مفتوح لهمء غافل عنهم؛ وأن بوسعهم أن يصيحوا على 
رآى تشرشل ‏ وان يرفعوا الشعارات ويتخيلوا الامبراطوريات 
قبل ان يكتشفوا الحقيقة المرة ويروها كما رآها شاعرنا شوقي 
في ظروف مماثئلة: 


قد أردنا من الغنائم حظا ونزلنا الوغى فكنا الغناكم! 
على آننا لانملك ترف التجربة وتحصيل الدروس هذه المرة لآن 
اطماع القوى المعادية لاترضى بما دون التحطيم الكامل» 
واقتلآع الجذور واحكام القيود لفترة طويلة من الزمن. ووراء 
المخططات الظاهرة والخفيه تبرز آخيلة جديدة غير ما كنا 
نعرف» ومنها الصهيونية التي تتحفز في سباق الأطماع وتقفز فوق 
كل المعسكراتٍ لتقتطع لنفسها امبراطورية » وتفرض على الشرق 
العربي الاسلامي نمطا من «السلام» تملك فيه الناصية والزمام 
واذا صحت تقديراتنا بأن الاصابع الاجنبية قد دخلت الساحة 
عو امسكت باكثر الخيوط» فان الأخطار التي نتحدث عنها بالنسبة 
لناء قد اصبحت عندهم مزايا ودواقع لاستمرار القتالء» لآن كل ما 
نخشاء من أضعاف المنطقة وافقارها واعادة تقسيمها على أسس 
طائفية تدخل كلها في اطار المخطط الجديد الذي تضعه الصهيونية 
وحلفاؤها الظاهرون والمستترون. 
نعود للوساطة والوسطاء فنعبر عن مشاعر التقدير لما بذلوه 
:من جهوه مضنية طيلة عشرين شهراء ثم لنتساءل مع السائلين» 
حتى متى يظل الدوران في الحلقة المفرغة؟ ان الوساطة تنطلق 
من واقع“الحرص على ايران والعراق والرغبة ف وقف النزيف 
المتدفق بين الشعبين المسلمين» لكن الوساطة فيها معنى الدفاع 
عن النفس أيضا ومكافحة اللهب المندلع تدى الجيران والمتدقع 
كالسيل ف كل اتجاه لان كل احتمال طرحناه - وغلها استمالاق 
حفيفية ليس فيها خيال سوف يغتال في طريقه أكشر من بليد 
اسلامي وأكثر من قضية مشتركة؛ وحين تكتمل عملية الاستقطاب 
الدولي ف هذه المنطقة فسوف لاتقف دوائرها حتى تقضي على 
فكرة الحياد وعدم الانحياز قضاء مبرما أما النذير فيها فقد جاء 
للمسلمين بالذات مع حادث الأقصى قبل أيا عء وما جهر به قادة 
اسرائيل عن عزمهم على عرقلة التسلح النووي للباكستان ! 
. واذا كانت منطلقات الوساطة هي الحرص علي ايران والعراق 
ثم حماية كل هذه المصالح والقيم الغالية» فنعتقد أن تقصئ 
الحقائق واستكمال المعلومات قد انتهى وقنه وأصبح ترفا عقلياك 
محل لهء ولا بد من موقف مسؤول يوق القادة من مؤثرات 
الوهم ووساوي الشياطين . 
والخطوة الاولى هي أن تدخل الوساطة» فى اطار واحدء يتبعه 
تصور واحد للمشكلة ؛ ووسائل علاجهاء وتستطيع الكتلة الاسلامية 
ودول عدم الانحياز مجتمعة ان نضع حلا يحتم الايقاف الفوري 
للفتال»: ويراعي الحقوق التاريخية المشروعة للفريقين» ثم 


: يقودهما الى مفاأوضات جدية حول أي مطلب أو ادعام وقد 


يكون من المقيه -وآن يكن غير ضروري” -ان تدعم الآمم المتحدة 
كرارا من هذا النوع . 

على أن من المهمء أن تتكاتف هذه الكتلة لتوقيع العقويات 
الصارمة على .اولتك الذين يفضلون المقامرا 2 على الحلول 
العادلة الشريفة,» ويعملون غلى تدمير هذه المنطقة وهم 
يركضون وراء السراب:» ذلك لأن الماساة لم تعد ت 


و9 
: وأئما باتث تفرض_ظلها الكثيب على العالم العربي السلاميأ 


بآسره. 
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الصفحة الثائية 





| بعد الانسحاب» 7 


| ليس من السهل على المراقب 
أن يكتب عن المستقبل في منطقة 
حافلة باحتمالات الانفجار وكل ١‏ 
اشكال المفاجات كمنطقة الشرق 
| الاوسط. لكن يظل هناك على | 
اي حال عناصر ثابتة لم تتغير | 
مع نغير الظطظروف وازدياد حجم ) 
التحديات وقسوة المقاجآت. 
| أهم هذه العوامل ثلاثة ظلت ) 
| نتحكم بمصير المنطقة من زمن | 
| بعيد ولا يبدو أنها ستتغير على | 
| المدى المنظور. هذه العوامل 
هي العجز العربي» العدوانية 
| الصهيونية؛ ثم التاييد الاميركى 
المطلق لاسرائيل واستخفافٌ 
واشنطون الظاهر بالعالمين 
© العربي والاسلامي . ا 


| ولنقتصر في حديثنا هنا على | 
الموقف الأميركي واحتمالات 
التحولات. التي هد تُطرآ على هذا ) 
الموقف. فالموضوع. بات 
يستحق الدراسة بعد الانسحاب | 
| الاسرائيلى من سيناء. ا 








































| فمنذ شهور وواشنظون تتذرغ 
:ف موففها العدائي ضد العرب 
| بآنها لاتريه اتخاذ مواقف تستفز 
| بها اسرائيل وتعرض بالتالي 
| مسيرة السلام مع مصر للخطر. 
| أما وقد تم الانسحاب فلم يعد 


لدى واشنطون عذر تبرر به أ 
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قمت منذ حرب 18 بعدة زيارات الى اسرائيل 


والمناطق التي اجتلتها . وقد 
واحيانا هائجا مائجا ولكنه 
زرتها فيها خلال هذ!الشهر. . 





قاتما مكفهراء 





كان الوضع فيها احيانا هادئا 
لم يكن مثل هذه المرة التى 
. فقد كان اللوضع بالفعل وضعا 


ولست ادري اي جانب كان وضعه أقتى) هل 


|| هو جانب الفلسطينيين الذين. شعروا هذه المرة بالعزلة 


ولعثل آمر الامور أن تشعز أن 
المنتتبواء بين الفلسطينيين 
والامتزائيليين ازداه ضراوة 
عند ما أدرَكِ الجاتب.الفلسطيني 
أن فرص جاح تسوية القضية 
اخلذت تتضناءل امام تصلب 
موقف: قادة اسراثيل تجاه: كل 
محاولة تطرق لتحقيق تسوية 
عادلة 2 





اللورىي هذه تزداد سرعتها 
حتى وصلت الى ما هي عليه 
الان» فباتت مشرفة على شفا 
هاؤية دون ان يستطيع احدهم 
التحكم'يها؛ ومن الامور المفزعة 


انفصام في الشخصية 
بيد أن هذا كله لا يمنع آن يقعوًا 
فريسة للمخاوف والهواجس 
الحقيقية والمتخيلة . مماقد 
يحدث في نفوسهم ذاء انفصام 
الشخصية .2 هتراهم مرة ينظرون 
بازدراء الى أولئك الفلسطينيين 
الذين اتتزعوا منهم اراضيهم 
ومزروعاتهم واموالهم المنقولة 
ومرة آخرى'تراهم يرتعشون 
منهم عندما يفكرون في ما كد 
يحدت في المستقبل حين تدور 
الدائرة عليهم: ‏ وعلى الباغى 
تدورالدوائر. وتكشفٌ 


.العبارات المقالى فيها التي 
.يستخدمهسا الاسرائيليون 


القياديون ابتداء من. مناحيم 








ممعم 


جانب الاسرائيليين الذين دفعتهم سياسة كل من بيغن | 


وشارون الى تشديد القيضة الحديدية على سكان المنطقة 


المحتلة للحفاظ على الاحتلال قبل 
جانئب المشاهدين فى الخا 
والاسرائيليين الذين 


أن يتم نسليم سيناء . آم أ 
قِ رج من غير الفلسطينيين 


شعروا بمزيد من 


المرارة والخيمة ٠.‏ | 


لاستحالة التعايش السلمي بين الجانب الفلسطيني والجانب 


الاسرائيلي. 


ه عرب الاراضي المحتلة في انتفاضتهم الأخيرة . 


الكبيرة في الولايات المتحدة 
التي تعتبر دعامتهم الكبرى 
أخذت تشير الى الاتجامات 
الفاشية العرفية في سياسة 





هذا السبيل وانتهت بتجميد 
الميادرة . 


كذلك لن يكون في مقدور 


استمرار استهاناتها. بالمطالي" 
العربية ومواصلة تأييدها 
| للعدوانية الاسرائيلية بكل ما 
| تمثله هذه العدوانية من خرق 
| فاضح للمواثيق الدولية 
| وقسرارات الا 
| ومبادىء حقوق الانسان. 





| الادعاء بآن مسيرة كامب ديفيد ا 





حقا أن “تكون هذه الهاوية 
المقبلة عليها العربة هاوية 
بعيدة الغور لا نستطيع أن نتكهن 
مدى الدمار. الذي سيلحق بها 
وبحمولتها اذا.هي سقطت فيها. 
انعدام. صور الأمن 

وآخشى أن يكون هذا التوضغ 
هو ما وصل اليه النزاع العربي 
الاسرائيلي بخيث بات من 
المرعب التكهن بالكارثة التي 
ستحيق بالجانبين المتنازعين. 
ففلسطينيو ألضفة والقطاع فلقوأن 









المتحندة | 





كذلك لم يعد في وسع واشنطون 





بيغن وشارون السى غيرهم من 
أعضاء الكنيست عند تحدثتهم عن 


اسرائيل الحالية تكاد تقتل 
التيارات الديموقراطية التى نشأً 


منظمة التحريسر الفلسطينيسة؛ ١‏ فيها يهود الخارج الدياس را 
تكشف عن شعور عميق الجذورء بالتالي الى تأييد فاتر لاسرائيل 
غريزي هو شعور عدم توفر 0 وباشبالي 00 


الآمن لهم في المنطقفة التي 
يد عونها أرضهم آرغى اسرائيل 


كما أن الاسرائيليين اخسذوا 
يمدركون حديثا آن التعاطف 
والدعم اللذين.كانا يتمتعان 
بهما في العالم الخارجي اخذا في 
التبخرء حتى الجالية اليهودية 


بيغن وشارون وشامير. 

فكيف يمكن الخروج من هذا 
الماآزق المحفوف بالمخاطر؟ 
انه لن يكون هناك اتفاق بين 
الطرفين المتنازعين على ايجاد 
تسوية بينهماء كما لن يكون في 
وسع الدول الاوروبية الغربية 
ايجاد حل على الرغم من 






الامير كيين حل هذه القضية 
المستعصية, أولالآنه ينقصهم 
"الفهم الصحيح للب القضية وثانياً 
لأتهم ملتزمون التزاما لا حده له 
ازاء اسرائيال وأمننها 
ومصالحها . فاذن لم يبق الا 
الجانب العربي نفسه لآزهلا يوجد 
الحل المطلوب . 

انشاء الدولة الفلسطينية 


تضم كافة الاراضي التي احتلتها 






و8 2 
خروج الجانب العربي - يما في 
ذلك مصر ‏ من اتفاقات كامب 

فيسد. وحتى اسرائيل ‏ 

































| الاتفاقات, وهذا يبقي الولايات 
| المتحدة وحدها في ساحة كامب 
ديفيد وهو أمر يبعث على 
| الضحك بقدر ما يبعث على 
الرثاء . 

أن مرحلة ما بعد الانسحاب من 
سيناء يجب أن تشكل نقطة تحول | 
في المؤقف الاميركي وكذلك في 
| الموقف العربي تجاه الولايات | 
| المتحدةء فاستمرار . واشنطون 


حتى الآن يعني يبساطة أنها 
شريك لاسرائيل في مخططاتها | 
| وممارساتها وأطماعها ويجب 
| أن تعامل على هذا الأساسء| 
| واستمرار العبرب في معاملة| 
| الولايات المتحدة بنفس الأسلوب | 
| ان هي لم تغير سياستها' يعني 
| تشجيعا مياشرا للشريكين 
| الاميسركي والاسرائيلي على 
مواصلة العسدوان. وثبات 
| واشّنطون على نفس السيياسة 
| يعني تحولها الى خصم صريح 
| ومباشر للعرب . وفي هذه الحالة 
| فان السكوت العربي ازام 











| على نفس النهج الذي اتبعته | " 


كثيرا هذه الايام وهمهم .1 ول هو 
انعدام آي :صورة من.صور الآمن 
في المنطقة المحتلة بما ف ذلك 
الارهاب والتعذيب الجسدي' 
وسرقة الاموال وضم الاراضي 
الخاصة بابناء المنطقة 
وبالمؤسسات الدينية والعامة 
وانتهاك حرمة المقدسات 
الاسلامية والمسيحية على حد 
سواء:. وليس هناك فلسطينيى: 
ذكر أو انتتوي يصغير السن.أو 








يمارسها حديثا. المستوطنون 

غير الشرعيين في المستوطنات 
التي انشئت في الضفة والقطاع. 
ولعل ما حصل في اليوم الحادي 
عشر من هذا الشهر ‏ نيسان ‏ في 
ساحة الحرم القدسي الشريف - 


أكد للملا كله هذه الحفقيقة 
المرعبة .. 


استيداد الاحتلال 


وقد يذكرنا استبداده جيش 
الاحتلال الاسرائيلي باكشر من 
مليون عربي من الفلسطينيين 
مدة أخمسة عشّر عاماء تذكيرا 
واضحا باستيداد جيش الاحتلال 
النازي بعدد من دول اوروبية 
في الاربعينبات؛ .مثل النرويج 
وتشيكوسلوفاكيا ويولندا 
واليونان وفرنسا. غير أن وضع 
هذه الشعوب الاوروبية آنذاك 
كان أكشر احتمالا من وضع 
الفلسطينيين اليوم لقد كانت هذه 
الدول تشعر-على الاقل -آن دولا 
عظمى مثل.الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي وفرنسا 
الحرة -فرنسا دي غوول -تيذل 
قصارئ الجهود لانقاذهم من 0 
محنة الاحتلال النازي ومنحهم , 
حرياتهم واستقلالهم» وخاصة 











































الجهود البالغة التي بذلت في 
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اسرائيل في حرب عام 19517 


الاردن تحب ببطاقة اهيوان اكسيرس 





ين 
نِ : ندما بدا المد في 1 5 3 5 : :1 5 
| للموقف الاميركي يصيح جريية 0 عملات مارجكير 2 دوت 1 لاتحكى وكالتروتلتحاة 
| ”تصيج أو طان العزث ن المحيط | والجيوش النازية. الغازية الى سب 7155 ص ب 194د؟ ووه 
| للخليج مباح أمام التواطق بين جانب هذه الدول. اما الكياه عمان واه عوان : 
| واشنطون وثل أبيب. 0 0 تطلعودٍ 2 ١‏ ا جا صد نة الدهوا نفد متحالحلود ‏ الإدسيف اس ديت 
| 5 55 75 - عد : 3 ب . 5-5 ل( 0 5 5 
| ولقد حان الوقت لأن يضع | تقل قسامة ن الصورة الث | سج 26ء شايع سين يردق 00 
العرب استرات للمرحلة ا 5 5 ' - مشا اللو بنش المقدة 
القادامة على هذا الاساس ” حي الكاسسينين اصخرج ني : عمعلات جساإروما 0 عوان حي تمع مات ع الكو يض د امقر 
: : يعفون جانب المنتصر مق ب 759 ا 1 م 
0 فلديهم السلاح الثقيل وعلي | ا عوان علات فانناستيك ناليئكئدمن غاليرى اموت 
حك الأخسص السائرات الحربية 50 0 ا 0 
2 خا 9 5 3 
_ 1 0 . مان 2 5 شلئ رس ,مان 
اعلان صادر عن بلذية الجبيهه مات مكدية راس 1ك محعلات فاسثتا 
جنيع آليات ولوازم مك دنا 8 من 906 0 بوف 3 لكك 
تعلن بلدية الجبيهة عن رغبتع في بيع الآليبات واللوازم 1 اذ للم من عمان عرات 75 : 
المبينة اوصافها في أدناه والغير صألخة للاستعمال بطريقة. 0 مدت فاس نالعاب والريطيا كد الوامحة خلات الوردة «سيز»ه 
المزايدة الخلنية التي تجري في ساحة البلدية الساعة الماشرة الررقة الرناض ‏ مشباتريع د احا ريعي بيه رتياف سابع تيس مزع ١‏ 
من صباح يوم الخميس المو افق مم ويا 1 1 تحدم إصحكى شاع الي عا 5 عرب 6ن )و عات 
على من يرغب الاشتراك بالمزايدة مَراجَغَة سكرتيز البلدية 5200 ْ 78 0 
لمعاينة اللوازم ودفع تأمين بقيمة 4٠١‏ من اليدل الذي 5 1 0 متجره ا مارلكت 
ينة اللوازم ودفع تأمين يقي 3 الشّت نت امرض ١‏ اس م . الرسب .ما التي 
يطرحة للشر ان ١‏ :رئيس بلدية الجبيهة 1 مرب لك 5 الممّم " 0 
المؤتدس مصطفى اللوزي حك كار الحدوده عمان : شاع لريبة مات 
اسم المادة 3 العدن سريه تاروع 5 مالالا 3 
5 قلاب مرسيد س 1 ص ب 015 الات . لمهدانا علاط لام رامت والريليا و بك هدذد ١‏ 
+ تنك مام مقطو 8 5 لات عونق حابي هع ضن ب ٠.‏ 
؟ -عربة مقطورة ١‏ 0 ارما الفسة عمات العقة 
رات كاوتشوك د ماترارعامت 0ل : 2 : 5 
0 : نوري سيك لاي وكيا النساء علط ابرع الشمون 
بطا, يات 9 ١‏ 0 صب 6069 بج 06كم مناه لاي 
ديات ارات , المقية 8 مارلا رمات رات 
5 سجاد 5 . 
ياب فلاب . 1 5 





الاديان الدخول اليها. كما 
يتطلب الحل العيام بترتيبات 
لمرافبية حدود الدولتين: 
اسرائيل والدولة الفلسطينية . 
كماينيغي أن تضمن حدود 
هاتين الدولتين كسل من الأمم 


المتحدة والدولتان العظميان -. 


الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي ‏ وجامعة الدول 
العربية ودول السوق الاروربية 
المشتركة . 

وف اعتقادي أن دول القرب 
تستطيع القيام بجميع هذه 
القرتيبات اذاهى افتذعت أن 
الحاجة الماسة تدعو اليها. 
وهنا لابد أن نكون صريحين : 
فطالما آن دول الغرب وفي 
طليعتها الولايات المتحدة الا 
ترى شيئا خطيرا يهده مصالحها 
في الشرق الاوسط فهي لن تبادر 


بالقيام بأي جهد نحو تحقيق 


تسوية عادلة في المنطقة ولكنها” 


حين تشعسر وق طليعتهسا 
الولايات المتحدة .أن مصالحها 
الاستراتيجية والاقتصادية 
والتجارية باتنت مهددة في 
الشرق الاوسط فستعمد في الحالٌ 
السى ايجاه تسوية للقضية 
الفلسطينية . 

لهذا تحتم على كافة الدول 
العربية وشعوبها أن يشعروا 
الدول الغربية ‏ وف طليعتها 
اميركا -آن هناك علاقة جوهرية 


















مككز الود للرهدايا 
صب . ويه 

سا قوس فزع 

عمان 

سرك اليد والخوانه 
من ب .16 

عمانت 

هوس الما ملعن لنبهارة 
« ردقه عن به وم م9 
عوان 


مكعة التاء 
عن ب“ 64 2 
المصة 

خصملات اللروقندى 
م بد تع ؟؟ 

عوان 


98 
3 
<2 
5 





الفايننشال تايمز 


حذرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية من ان 
التهديدات الني تطلقها اسرائيل بين لحظة: واخري بتحطيم منظمة 
التحرير الفلسطينية يمكن ان نقود الى حرب طويلة الامد في الشرق 
الاوسط. 


الاعتداءات الاسرائيلة المتكرورة على جنوب لبنان لن تؤدي الى 
السلام حتى ولو تمكنت اسرائيل من تحطيم منظمة التحرير . . وهو 
أمر مستحيل. 

وتعتقد الصحيفة ان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي 
تستطيع كبح جماح اسرائيل.. الا انها اعربت عن اسفها لفموضص 
السياسة الامريكية في بعض الاحيان وعطفها المستمر على 


اسرائيل. 
اسكو ستمان 


اما صحيفة «اسكو ستمان» فقد اعربت عن اعتقادها بأن اكتمال 
الانسحا ب الاسرائيلي من سيناء يمثل نصف الطريق نحو السلام.. 


وطالبت الكيان الصهيوني بتقديم تنازلات احرف اذا اراد اقؤان 
سلام بينه وبين الدول العربية . 

ودعت الصحيفة الولايات المتحدة الى الضغط على مناحيم 
بيغن رئيس وزراء اسرائيل لكي يغير سيساستهازاء الاراضي. 
ألعربية المحتلة 





الفلسطينى في جنوب لبنان.. ودعت الى اخذ هذه التهديدات 
ماخذ الجد وتوحيد الكلمة والصف اتعربي للتصدي للاخطار 
الصهيونية . 


العرب 


ففي دولة قطر قالت صحيفة «العرب» ان اهمية خلق الموقف 
العربي المتلاحم تبرز مع تصاعد حدة الهجمة المعادية سوام 
كانت من خلال تعزيز العلاقات الصهيونية الامريكية ام من خلال 
الاستعدادات الصهيونية لتصعيد العدوان على جماهير الوطن 
المحتل وعلى جنوب لبنان. 

ورحبت الصحيفة بالجهود والتحركات الحالية لرآب الصدع 


د 


ن الدول العربية .. معربة عن املها في تعزيز هذه الجهوه 
اث شه كرست يمكن ا امس 


والتحالف بين واشنطن وتل ابيب. 3 
0 الراية 5 - 
أما صحيفة «الراية» فقد اكدت في تعليقها ان تهديدات بيجن 
توصد الباب امام اية محاولات لاقرار السلام في المنطقة.. 
تدك العربية | 5 


ونساءلت .. الى متى تستكين الامة مام كل هذه 
التحديات. 





الاتحاد 


وي دولة الامارات المربية اوضحت صحيفة «الاتحاد» ان 
تهديدات بيجن تغني انه يتوقع الفشل لاية محاولة تستهدف فرض 
صيغة ما يسمى بالحكم الذاتي على الشعب الفلسطيني وانه يستعه 
لاتخاذ وسائل اخرى تضمن له الاحتفاظ بالاراضي الفلسطينية 
المحئلة . / 

واشارت الصحيفة الى قول بيجن انه لن'يتردد.ق 
امذلاة الى لحرت داعا تعرشك اسوائيل لاي هجوع وقالتة أن 
العدو الصهيوني يستطيع ان يختلق مثل هذا الهجوم لتنقية 
خططانه لانه يرق نفسه يوم أقوى مما كان عليه من قبل. 


البيان 


اما صحيفة «البيان» فقد اعربت عن اعتقادها بان التحرك 
الاسرائيلي في المرحلة القادمة سيكون في اتجاهين اولهما محاولة 
القيام بغزو عسكري لجنوب لبنان.. وثانيهما المضي في حلق 
واقع جديه يؤدي نهائيا الى تكريس ضم الضفة الغربية وغزه 
وحرمان عرب فلسطين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير 
المصير واقامة دولتهم المسسقلة على ترابهم الوطني. 

واكدت الصحيقة ان الة الحرب الاسرائيلية تحركت بالققل على 
الحدود اللبنانية الجنوبية وان الامر لم يعد من قبل التوقعات يل 
نحن نكاد نكون امام وقائع قايلة للتنفيدذ في اي وقت ‏ 





الجزيرة 


وق المملكة العربية السعودية اكدت صحيفة «الجزيرة» ان 
الخيار الوحيد امام الدول العربية هو التضامن والعمل المشترك 
اذا ما ارادت ان تنقذ حاضرها ومستقيلها ومصيرها وان تؤمن 
وجودها كأمة عريقة بين الام . 

وقالت الصحيفة في تعليقهاعلى. تصريحات اريل شارونٍ وزير 
الحرب الاسرائيلي حول ما اسماه بالتضحيات التي قدمتها 
اسرائيل بالانسحاب من سيناء.. ان اسرائيل تريد التومع في 
اراضي الغير وان تحقق هذا التوسع عن طريق المكاسب التي 
تحرزها بالحرب.. وان تحتفظ الى الابه بكل شبر تحثله مي 
الارضى العربية . : 

واضافت «الجزيرة» ان الموقف العربي الجماعي الذي رفش 


صحيح تماما لانهر جاء نتيجة فهم عميق بطبيعة الآسرائيليين ونيتهم 
الثابتة في التوسع اللامحدود في اراضي الدول العربية كلها , 
الندوة 


اما صحيفة «الندوة» فقد طالبت بانهاء مفاوضاتث الحكم 
الذانيى_ق نطاق المسا المنتظرة لاعادة التضامن العربي.. 
موضحة أن هذه المطالبة تنطلق من أن مصر اصبحة ع يكين 
كامل باستحالة التوصل الى اتفاق مع. العدو حول الحقوق 
الفلسطينية.. كما ان اسرائيل لم سوفف عن اجراءات ال 
التهويد للاراضي العربية والسعي لفرض الامر الواقع علماً 
لغرب وامريقا ولعلا 1 5 
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بقلم : جيمز جولدز بورو 


مرة اخرى ترتفع الاصوات من مجلس الشيوخ الاميركي 
مطالبة باتسحاب القوات الاميركية من اورويا. وكان 
ماسر الشيوخ قد شهد مثل هذه الحملة عدة مرات قبل 
اليوم كان أهمها «وثيقة مانسفيلد» التي طالبت قبل احد. 
عشر عاما بعودة القوات الاميركية الى بلادها بحجة أن 
هذه القوات لاتلقى الدعم المطلوب من الحكومات 
الاوروبية.. آما مراجعة مجلس النواب الاميركي لهذه 
القضية مرة ثانية فالآمر يختلف اساسا وهو معاقيبة الدول 
الاوروبية على تعاملها التجاري مع الاتحاد السوفيتي . 


0ك 








وكانت الوثيقة الاولى؛ والتي 
قدمها زعيم الاغلبيية آنذاك 
«مايك مانسفيلؤ» عام ١1او١‏ 
قد فشلت بينسبة 5١‏ مقابل 5م 
صوتاء ولكنها لم تمت؛ فقد قال 
السناتور «هوارد بيكر» وهو 
جمهوري من ولاية تينيسي ق 
الشهر الماضي : «اذاا كان علينا 
أن نحيي وثيقة مانسفيلد فأنتى 
أخشى أن نشعل نارا لانستطيع 
اطفاءها . واثر ذلك بدآ عضوا 
مجلس الشيوخ: اليد ستيقكر؟ 
(جمهوري من الاسكا) و «جون 
سيفن » (5 لمق تر على يلا 
مسيسبي ) ببحث مشروع قسرار 
جديد لسحب 586٠‏ الف جندي 
اميركي من اوروباء ويجد هذا 
المشروع الدعم من 1 عضاء 
مجلس الشيوخ المعتدلين ايضا 
امثال السيتاتور «غاري 
سارت» وهو ديمقراطي من 
كولورادو. 


حان الوقت لاعادة النظر 


«اذا كا ن الاوروبيون يشعرون 
بالامان في علاقاتهم مع الاتحاد 





دعوة عطاء رقم 9؟/؟م8 
حفر آبار للتنقيب عن المياه الجوفية في 
منطقة الشيدية 


السوفيتي فأنني اعتقد أن الوقت 
قد حان لاعادة النظر في عدد 
القوات الاميركية المرابطة فقي 
اوروبا».. هكذا يدا عضو 
مجلس الشيوخ «تيلاستيفنز » 
حواره في جلسة مجلس الشيوخ 
واضاف «ان عودة ابنائنا لا 
تتطلب التصويت من مجلس 
الشيوخ». 

ويبرر المعلقون السياسيون 
أمثال تيودور درابرء روتالد 
ستيل» ارفينغ كريستول وويليام 
سافاير وغيرهم المطالبة بعودة 
القوات الاميركية بما يلى . 

١‏ -ان اوروبا تستطيع الدفاع 
عنتقا ١‏ 
التكاليسف الباهظة التي 

0 اميركا للايقاء على 
قواتها في اوروبا. 

 "‏ بانتهاء الحرب الباردة لن 
يكون هناك حاجة لبقاء 
الامريكان في اورويا. 

ويتساءل الداعون الجدد 
لاحياء وثيقة مانسفيلد» هل يجب 
على اميركا الاستمرار في تقديم 









الدعم لاوروبا الغربية في وجه 
دول حلف وارسو.. هذه الدول 
التي تحولت الى أسواق جيدة 
لمندتجاث دول اوروبيا الغربية؟ 
وما صفقة أنابيب الغازٌ بين 
موسكو واوروبا الغربية والتي 
عارضتها الولايات المتحدة ولم 
تستطع الغاءها الا مثالا على 
اوجه التعايش المختلفة بين 

أوروبا الغربية ودول المعسكر 


لاتآثير على ميزان القوى 
ويعتقد المراقبون أن انسحاب 
معظم القوات الاميركية لن يكون 
له تأثير على .ميزان القوى 
الاستراتيجية بين دول اوروبا 
الغربية الاعضاء في حلف شمال 
الاطلسي وبين قوات حلسف 
وارسو. صحيج أن على 
الاوروبيين اجراء يعسفى 
التغييرات في قدراتهم الدفاعية 
وخاصة فيما يتعلق بسلاح 
المدرعات والقاذفات المقاتلة 
والاسلحة النووية وهم على علم 
بحاجتهم الى ذلك بدليل أنهم 
يقيمون مشاريع مشتركة لانتاج 
الاسلحة مثل الطائرة المقاتلة 


«شورنا وو وكذلك المشروع 
الفرنسي الاثماني المشترك 
لانتاج الدبايات والمقاتلات 
القاذفة . أما تأثير سحب القوات 
الاميركية على الولايات المتحدة 


فهق آم" مكتلف” و أقل ماديقان ل 


فيه أننه عمل انعزالي من 
جائبها. فاذا كان هناك منطقة. 
في العالم حيث توجد للولايات 






السيساسي والعسكري فهي 
اوروبا والتي تعتبر واحدة من 
المناطق القليلة في العالم التي 
تتطلب وجود القوات الاميركية . 


المستوى العسكري 
المتدني 

ولكن الامسر الموؤّكد أن 
الانسحاب سيكون له آثر سلبي 
على القوات المسلحة للولايات 
المتحدة.. هذه القوات التي 
تتعرض الآن للانتقاد الاوروبي 
الشديد بسبسب قلة:فعاليتها 
ومستواها العسكري المتدني 
بالاضافة الى اسلوبها الاجوف في 
«عسرض العضلات فكما قال 
رئيس اركان القوات الاميركية 
المرابطة في اوروبا الجنرال 
ديفيد جونز..» هذه القوات 
تتمتع بالنواحي الفنية والتكتيكية 
على حساب التخطيسط 
الاستراتيجي السليم. 

واذا كانت الولايات المتحدة 
تنوي المحافظة على كياتها 
كقوة عسكرية يتوجب عليها آن 


تتواجد في اورويا حتى لو 


أقتضت «وثيقة مانسفيله» من 
تخفيض عدد هذه القوات ١‏ الى 
النصف. 


وجدير بالذكر أن لدى الدول 


الاعضاء في حلق الاطلسى من 


إلقوات الارضية ما يفوق عدد 





الاحتيساط نحو ور" مليون 


جندي آي اكثر من ثلاثة اضعاف - 


مالدى الولايات المتحدة من 


قا 
3 وأن تديها ص قوات ” 


















وقبل 0 على 0 





في الوقت الذي كانت تحر فيه السفن البريطانية باتجاه 
اميركا الجنوبية لاستعادة واحدة من المستعمرات القليلة 
التي بقيت لبريطانياء غادرت الملكة اليزابيث بلادها الى 
اميركا الشمالية,لقطع رباط أقدم من العلاقة التي تربطها 
يجزر فولكلائد؛ 

وفي احتفال تاريخي حضره معظم الزعماء الكنديين 
وقاطتّه حكومة كويبك. وقعت الملكة قانون الدستور 
الجديد الذي يعتبر أول دستور خاص بكندا والذي أنهى 
رسميا دوز بريطانيا الاسمي . وأمام عشرات الالوف الذين 
احتشد وا أمام البرلمان الكندي . اعلنت الملكة اليزابيث عن 
«ثقتها المطلقة في مستقبل ذلك البلد الرائع». وهتف 
الجمهور وعزقت الموسيقى ثم اطلق حوالي ألفي حمامة 
تحتو السمباء اومن لضيره كند ا تحبو الحرية بعبدااعن 
الوطن الأم . 


يبب مم ب 
بالموافقة على الدستور 





الحديد.: وخلال + 
أصر ترودو على١ا‏ 


لد 



























وثيقة حفواق تضمن أ ية 
والمساواة بخسض الفلسر عن 
اللون أو الجنس أو الدين» وف 
ييل تعجريف:.الكتديين 
يدسثورهم ومن آجل ردع 
المنتقسدين ٠ ٠‏ قسام مكتيب 
المعلوؤمات للوحدة الكندية 
دولار عن صطريق الصحسف 
والاذاعة والتلفزيون وارسال 
الخطابات بالبريد . 


صضصرورة موافقة و 
. مقاطعات. 


والدستور الجديد قد يخلق 
مشاكل عديدة كما يحل مشاكل 
آخرى . فالبرلمان يمكته لأقرار 








أن المحاكم سوف تنشغل الاعوام 
المديبدة في تفسيسر هذه 
التنصوص» ويعلق” دوسائد 
سمايلي استاذة العلوم السياسية 
بجامعة يوسك في تورنتو قائلا 
ان هذا القموض يشكل منجما 
ذهبيا للمحسامين» وأقوى 
معار ضي الدستور الجديد هو 
رئيس وزراء كويبك الانفصالي 
ربيقيه ليفسكوا. 

فبعد ثلاث ساعات من وصول 
الملكة اليزابث» 


هجوم لاذع 


توجه ليفسكوا الى التلفزيون. 

ليشن هجوما لاذعا ضد الدسنور 

لدم لكر ر القو بأنه ينوي 
ةا 





المتحدة فيها مصالح والتزامات ٠‏ 
وحيث يفشرض تواجد قوتها 
وتأثيرها على الصعيدين 


قوات احتياط. 





عن صحيفة «اراب نيوز» 


هبو برل 
الأميزكا :الشمالية الذي صدر عام 
17 وهويمثل الوثيقة 
الاساسلية للاتحاد التي وقعتها 
جدةٍ الملكة اليزابيث: الملكة 
فكتوريا. وقد أصبحت كندا 
مستقلة عام 19151١‏ ؛ لكن حكومة 
أوتاوا طلبت من. لندن الاحتفاظ 
بسيطرتها على الدستور حتى 
تتمكن الحكومة المركزية 
أوالمقاطعات التي تختفسظ 
باستقلال داخلي من الاتفاق 
على صيغة معدلة . وبعد خمسيز 
عامسا من الجدل . تمكن بيير 
ترودوالذى تعهد باستعصادة 
الدستور من اقناع.جميع 


حتى في كويبك : فأن الأغلبية 


العامة تؤيد الدستور الجديد. 
وديفهة حفوق : 

ان الآأثر العلمي للدستور 
الجديد لا يكاد يذكر. فمنذ عام 
17 أقر البرلمان البريطاتي 
التعديلات العشرين التي 
ادخلت على الدستور الكندي 
دون أي اعتراضء ٠‏ لكن كندا لم 
تدخل أي تعديل آخر منذ عام 
٠. 1458‏ وقد بقيت كندا داخل 
منظمة الكومنولث. كما أن ملكة 
بريطانيا سوف تظل ملكة لكنداء 
لكن الدستور الجديد يتضمن 
بعفي المواد الهامة. وأهمها 






"من السكان» وحتنين لمواتم ذلنك 
فان بأمكان المقاطعات الاخرى 
تجاهل النعديلات مما يؤدي الى 
وجود قوانين متضارية في نفس 
البله النواحد.. والدستور 
الجديد يضمن بشكل غامضش. حق 
التعليمى:بساستخددام اللفة 
الانجليزية أو الفرنسية طبقا لعدد 
السكان .وقد آثار هذا الجزء 
مشاعر الأغلبيسة التي تتحدث 
الفرنسية في مقاطعة كويبك 
والذسن .يريدون تسوية هذه 
القضية بأنفسهم . والوثيقة تحدد 





الدسثور ٠‏ ويعتقه ليفسكوا أن 
السدستور يذيب سلطات 
المقاطعات. وبعض سكان 
كويبك اشتكوا من استمرار حكم 
الملكة اليزابيث لكنداء واذ( 
رفضت كويبك الاعتراف بحق 
المحكمة الكندية العليا في اعتبار 
قوانين المقاطعاتث غير 
دستورية» فآن كندا ستجد نفسها 
وقد كسبت دستورا لتجني من 
وراثه أزمة دستورية. 


عن «النيوزويك » 



















تزغب سلطة المصادر الطبيعية باستدراج عروض من اجل 
حفر آبار لغايات التنقيب عن المياه في منطقة الشيدية جنوب 
شرق معان ويشتمل برنامج التنقيب على حفر حوالي (0؟) 


بئرا لأعماق اقصاها )5٠-(‏ متر و ع الاحمالي 
للحفر حوألي (- ٠‏ 56) مترء ثر ويباة المجبوع الاجبالب 
تقريبا ستكون للمراقبة مغلفه بأتابيب ومصافي قطر هم 8 
بوصه و اليا قي آبار اختيار مغلفه بأنابيب ومصاني قطر 1١4‏ 
و 21423 يوصه. 





يمكن الحصول على وثائق 
ايار' ١587‏ من مكاتب سلطة المصادر الطبيعية الكائئة عليه 
ييادر وادي السير مقابل ( ٠‏ 5) دينارا غير مستردة ثمنا 
. للنسخة الواحده. 


تقدم المروض الى قسم المشتريات والعقود في سلطة 


ق العطاء ابتداء من الثامن من شهر 


المصادر الطبيعية فى موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر 


يوم السبت. الموافق * ١‏ حزيران امول 
نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية بالوكاله 
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ع لاما 10 ععراوألا لايك وعم مدع لو نكقلة 11 
ممعم صألإل1لط5 عط مأ كمه أدولأمعلاما وملااكل ,ه10 مرعلممع1 
عط عماء مقلم الأب موتتقولأدع يز ع1 ,مج "8/3 أو طأناو5 
كمع لاناتالكنة 7 رو 60,8016 25 ألمط2 07 مولام را تقوم 
.6115 6,500 أ0 عوقع اعم /18أه1 جه لأكأننا 5اع61 م 500 
وعاوطعء0ظ مولكةضع55ةن. ع5 الأبن الهط نإأع021لامرومم 
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5006005 


/2/ا 8 :2116 :0 مه معستهاه عط /[252 كأمع لطباعو2 
ةل قط 07 ع0110 ه15 ضرم 1982 


مص 50 لال 05 أصعمياهم عط مه محصمة ,لطأروطايم 
.ع أطة لطتلاعم 


مع ماع لاط 0 لاط مم نؤعمع عط لأنامطة ورعلطة7 
]1212 001 لبالتوطاية دعو وووع5 .اج الاتولة عا ث0 دوزة ززم 
2 عللال ,19 درة عدوأ أهع0! ممم3 12 مق5طا 
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لاأقنافصل عم .مه مقتمفلرمل ممتويره 
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المقاطعات -_ما عدا كويبك - 


المملكة الاردنية الها شمية 
سلطة وادي الاردن 
عمان 


دعوة 
للمراجعة بشآن المقابلة 


يرجى من الساده التالية اسماؤهم مراجعة اللجنة الفنية الخاصة ياختبار | 
الموظفين في مركز تسويق العارضه / اليندوره فى وادي 'الاردن 
«مثلث العارضه» مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية العلمية والعملية 
وجوازات سفرهم في موعد اقصاه اسبوع واحد من تاريخ تشر هذا الاعلان 
وكل من يتخلف يعتبر مستنكفا: 


بسام عاهد توفيق سعد 1؟ ‏ محمد مضطفى عطيه محمد 
-يسرى محمد اسماعيل )| 554 -يوسف يحيى محمود نزال 
محمود حسن عيسى رمصأن ه؟ ‏ حسين محمد حسين خليل 
- موسى .جمال موسى كاشف 5؟ _سلطان محمد الجبر الفريحات 
محمد محمون محمد هديب !1 عبدالكريم سليم عبدالسلام 
يسام احمد سليمان الراعي ‏ ا؟ عاد ل محمو دالسعيدالعرايضه 
: - عطاائله محمد مفلح كريم 55 -يوسف ناصر موسى جبالى 
عبد القتاح محمه ابراهيم ٠‏ -معين علي اسعد نوفل 7 
عبد العزيز محمد طلاق الحلايبه  * ١‏ محمود سالم محمود 
كارم محمد الغندور ؟؟ - صالح محمد حخسين سالم” 
.- محمد احمد العبد شلطف - مود سعيك. سلامه الرشيم 
محمد عبدالجليل عبدالفتاح 4" -فارس عبدالحافظ حسن. 
عيسى 0 ابو غنمي ‏ . 
محمد مصطفئى عطيه محمد 56 - محمد علي السالم ابو عنزه 
جميل خلف احمد طنوس 05 - زكي حمزه عبد القادر 
جهاد ابراهيم محمد يازا - علي حسن علي المملوك ؛ 
عبدالله محمد عبدالله حيموره؟ مصطقى احمد قطري ا 
شّمسي علي احمد مزعل 55 مطلق مصلح سعيد اتعجازمه 
-عبد الاله موسيهعو ضن الله حماد + :1 -نصري سليمان ناصر عيسوه 
5 دصبحي محمث ابراهيم مصطفى 1س معروف يعقوب ابراهيم| 
النجار 2 'احيطوس 
-” -نافز تركي عبدالقادر احمد ,: -محمد عبدالعزيز حامد يوشف 
81 -غازي رشيه عيسى ابو غوش ؟ 5 احمد ذيب حسين ايو صِيانَ 
4 - خالد عبدالرحمن فهد الواكد 
- محمه.امين ابراهيم انسوقه 
7 بلالامينيوسفدرويشالحجي ! 


عا عد ين امم بت فل م نزام 


حقوقًا أخرى دشكل عام بحيث 


الحاجة الى طابعة ممتازة 
باللغة الانجليزية 


تعلن وزارة الخارجية عن حاجتهأ الى طابغة تجيذ الطباعة 
باللغة الانجليزية اجادة تامة. : 
على من تجد في 'نفسها الكفاءة مراجعة رئيس قسم ث 
الموظفين في الوزارة مصظحبة الشهادات والوثائق 


مطلوب محاسب حاصل على الثانوية التجارية أو خريج 
معهد يتقن أعمال المحاسبة ومسك الدفاتر ويكون له خبرة. 
0 
المراجعة نس مطاعم الاردن 
عمان 0 امرك 


فو 


معروض للبيع محل تجاري يقاله عامه وخضار و) 
بسيب السفر خارج اليلاد. 3 د 
فمن يرغب ف الشراء مرااجعة صاحب المحل محمد حاز 1 
زم ابو 
جبارة -الكائن في الاشرفية شارع يارطو 0 
ب د حازم للتموين . 


لاقل8 انع 5 ع/ا11 نامعاع 
جاع 1 لم نالا 


05 7620 رأ 18 مقلاكسمق ما ,مت كمع ممه اه و0 أمقغ 1/1001 
-21ه31111 ناو ومأوااه؟ هجا كا لمكم ع5 ع بال بويع مع 
16 


طثابنا )علاعوهة1 وأطقعمة 0مة طلطأاومع عميط 10 بؤزازطم 
لقأبةأع560 مز ععمعأمعمرة 0000 .ومتكارر لممطعمطة 
عرعاع1 قمة ودلا ارمييا 


4383 .وملة باع الك عدعمعام لمأععرمؤوز 14 
































































ألعمة الماضي . 


امتداد الوطن العربي بأسرة. 


اولا: غياب الديمقراطية 


الممكنة لمشاكلنا . 


“قد يكون نافعا على رأي 





فعل قد 
مؤتمرقادم للقمة. 


- وقد 2 




















حقيفي لاي مؤثمر قادم. 










المحامي هاني الدحله 





نحو مؤتمر قمة ناجح 


بمناسية الحديث المتكرر عن ,ضرورة الاسراع في عقد 
مؤتمر قمة جديد لايد من الحديث عن اسباب تأجيل مؤتمر 


فتأجيل مؤتمر القمة الذي انعقد في فاس العام الماضى 
كان له تأثير المدمة على على الكثير من المواطنين على 


فقد اعساد الناس أن تجتمع هذه المؤتمرات وسط مظاهر 
الحفاوة والتصريحات المتفائلة » وتنتهي في نفس المظاهرَ 
ح ع ‏ وازكة ل عاو على كل في واتجاذ 
القرارات الكفيلة باصلاح اوضاع الوطن العربى 

في هذه المرة جاء مؤثمر فاس ليغير و يق 
العرب من جديد انهم لم يعودوا ينون حنى مشاهر الثفاق 
وان الاختلاف هو الطايع الرئيسي لكل اجتماع عربي. 

واذا طرحنا اسباب التأجيل المعلنة والتي أصبحت 
كوف ار ونا بكرن امنا لسري -.للتأجيل - 
اعتقادي ان هذه الاسباب لا تخرج عن اطار اسياب كلاثة حي 
في الوطن العربي والثاني التزام 
بحض الذول العربية بالبحار رشرفية كانت ام عرب 
والسبب الثالث المزاودة في تبني الحلول الممكنة وغير 


0 وليس باستطاعتنا الاستطراد في شرح هذه الاسباب» لان 
شرحها طويل وواقعها ومضمونها معروف' للجميع. 

ولكن من الممكن ان نضيف بأن تأجيل مؤتمر قمة فاس 
المثل العربي القديم : (رب ضارة. . 
نافعة) قمع التسليم بآن تآجيل هذا المؤتمر وفي هذه الظروف 
بالذات قد اظهر العرب بمظهر الامة التي لا تجتمع الا لتختلف 
حدى قيل فيهم : «اتفق العرب على ان لا يتفقو!». 
ا الاان اظهار هذا الاختلاف غلى الملاً وطرحه لاول مرة 
على الرأي العام العربي والاجتبي» وما أحدث ذلك من زدود 
قد يكون عبرة يستفيد منها المسؤولون عن عقّد اي 


الثلائة التي ذكرتها قد يكون المنطلق الوحيد لاي نجاح 


ان العبرة التي يمكن ان تستخلص من مجريات الامور 
امام مجلس الامن واجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة» 
والتي عقدت بعد ضم المرتفعات السورية المحتلة لكيان 





اليعض ان معالجة الاسياب 







البقية ص ١؟‏ 





تضامنا مع وقفة الاهل 


اتحاد نقابات العمال 
يلغي الاحتفالات 
بمناسية اول ايار 

عمان بالدستور .ذكز السيه 

شاهر المجالى الامين العام لاتحاد 


تقابات العمال ان الاتحأد قرر 
الغاعء كافة الاحتفالات بمناسية 


ذكرى عيد العمال الذى يصادف 
بعد غد السبت وذلك تضامنا مع 
وقفة الاهل في الاراضي العربية 
المحتلة في وجه الاحتلال الغاشم. 


رصا بأي جررود كدص مَضضايا اللاّمة العرببة 





عزبز + طب :سد ود يواجه الوساطة الاسلامية 
٠٠‏ ولا امل نيوتجى من 0 


0 بترا -اعلن السيد 

ق عزيز .عضو مجلس قيادة 
الو 'العراقي , وتائب رئيس 
الوزراء ترحيب بلاده بأي وساطة 
تخدم قضايا الامة العربية وقال ان 











قبول بلاده للوساطة الجزائرية لا. 
يعني العودة الى اتفا 03 
الموقعة في الجزائر بين 


العراق وايران. 

واكد السيد عزيز في تصريحات 
صحفية نشرت. .هنسيا امس ان 
الوساطة الاسلامية بين العراق 
وايران قد وصلت الى طريق 
مسدود موضحا ايضا انه لا امل 
يرتجى من وساطة لجنة عدم 
الانحياز. 


وقال ان نجنة المساعي الحميدة 
الاسلامية قدمت للعراق خلال 
زيارتها لبغداد يوم 4 يسان 
الحالي مشروعا يتضمن انسحابا 
عرافيا كاملا من الاراضي الايرانية 
وكذلك وضع قوات اسلامية على 
حدود البلدين وتشكيل لجنة 
اسلامية لبحث الخلاف على شط 
العرب ولجنة لمعرفة من الذي بدأ 
















سنا 














جيك ألعاب ادرطؤال اللو 
العاذلي الواد 


































١ 26‏ م و2 ". : و ف 
2 يكلم علوم (لاسمام 
كه اقنقصباة 
مقهرقف دواو الررهًا و 
يري افتناع عروية انه الترم 2 صيحج وا لسيامية 
عرسة العاس م 1 
ور فلك حم الساعة الساربة علض مننصاء دن الرص رامو اطور )قرع 14 
معريئه “العاب مره بلريةًا 
تور أسبة بان وتات متك ات ربطبيته الخدرية. 


ةلدا تزه لرية زرا 


0 لوامرة ظررة وم ستصيض الليل 
وجت لواب ةصياها لم" 
أ عه عطاس الررسيك 


الحرب وتقدير التعويضات 
اللازمة . 








اا 2 
فوري للتعويضات والعودة الى 
اتفاقيات عام ه97١‏ وقال انها 
رفضيت مبدأ التفاوض مما يعني 
انهسا رفضت مساعي اللجنة من 
الاسا س . 

وحول العلاقمة بين العراق 
والاتحاد السوفياتي وعما اذا كان 
الاتحاد السوفياتي ملتزما بتنفيذ 
عقود التسليح المبرمة بينه وبين 
العراق قال المسؤول العراقي أنه 
كان هناك سوء فهم من جانب 
الاتحاد السوفياتي لحقيقة 'الوضع 
في العراق وبعد ان اصبحت رؤيته 
واضحة عمل وبسرعة على ازالة 

ع الة 

واكد السيد عزيز ان علاقة بلاده 
الان مع موسكو طبيعية وان الاتحاد 
ا و ور 
التي وقعها معالعراق.. 
ا 
بأنها منحازة الى جانب ايران. 





لزرضًا د 


جيه وو سائل الْفيه للكبار والجو 


ستصف الليلي : 








وعن الخلاف مع سوريا.. قال 
اليد 30 عزيز. 3 رد 





ت ضخ نف العراقي الى 
ميناء طرابلس في تبنان وميناءم 
بانياس في سوريا. 

وردا على سؤال حول وساطة 
بين سوريا والعراق قال اعتقد ان 
سوريا اغلقت كل الابواب امام 
المساعي التي.بذلت. 2 ' 





)يل 


بيروت وكالات اضرب لبنان 
امس بجميع ارجائه وذلك لاول 
مرة منذ سبع سنوات فيما اشترك 


عمان الدستور اعرب 
المشاركون في مؤتمر اتحساد 
العاملين بوكالة الغوث في الدول 
العربية المشرفة على شؤُون 
الفلسطينيين عن تضامنتهم مع 
العاملين بجهاز الوكالة في الاردن 
لرفضهم فكرة المسح الشامل الذى 
تنوى التوكاله اجراءه وربطه 
بخلاء المعيشة. 

وكان المؤتمرون قد ناقشوا في 


( / انجسزائر داف .ب -علم من 
بصدر رسمي امس في الجزائر 
العاصمه ان محمد بن يحيى وزير 
شا رجية الجزائر سيقوم بزيارة 
رسمية لايران في الفترة من ” الى 
أمن ايار القادم . 

وإشار المراقبون الى أن زيارة 
وزيّْر الخارجية الجزائرية لطهران 
تجيء بعد اسبوعين على المهمه 
التي قام بها ابن يحيى ف يغداد 
التي سلم خلالها الرئيس العراقي 
صِدَام حسين رسالة من الرئيس 
الجزائري شاذلي بن جديد نتعلق 
باحندات الساعه العربية 
الاقليبية 

0 المرافبون انقسهم أئه 
ليس من المستيعد بالتالي ان يكون 
النسزاع (لعراقي الايراني : الذي 
عرض ١أرئيس‏ شاذلي بن جديه من 


اجل تسويته لاول مرة 72 نيسان 


التددن 












, شخص في تشييع جثسان‎ 0٠ 





'عمان -بترا_عقه في مجلس" 
الاعيان امس اجتماع بين الجانبين 
الاردني برشاسة السيد بهجت 
التلهوني رئيس مجلس الاعيان 
والعراقي ‏ برئاسة السيد سيعاوى 
ابراهيم عضو المجلس الوطني 
العراقي رئيس الود الذي وصل 
الى عمان فجر امس. 

وفى بداية الاجتماع رحب السيد 





وو هو 





تنتخب رؤساءها ومقرريها 


التلهوني برئيس واعضاء الوفد 
العراقي واشاد بموقف العراق 
الشابت في حرية ضد العدوان 
الايراني كما حيا الجيش العراقي 
الصامد الذي يكافح في سبيل 
استرداده حقوقه ومكتسياته 
الوطنية لبسط سيادته على ارضه 
ومياهه . 


البقية ص ١1؟‏ 


عمان - الدستور بترا -اجتمعت اللجنة القانونية بالمجلس الوطني 
الاستشاري برئاسة السيد سليمان عرار رئيس المجلس صياح امس 
وانتخبت السيد طاهر حكمت رئيسا للجنة والسيه جودت السبول مقررا 


لها. 


كما اجتمعت لجنة شؤون الضفة 


الغربية برئاسة السيد سليمان عرار 


رئيس المجلس صباح امس وانتخبت الدكتور يعقوب ابو غوش رئيسا 
للجنة والسيد عيد الرحيم جرار مقررا لها. 


اليم اللجنة الاجتماعية والتربوية برئاسة نائب رئيس المجلس 


. السيد. كوال ,الدجاني ظهر امس وانتخبت الدكتؤر خليل السالم رئيسا 
ل م ا 


وستجتمع اليوم لجان الخدمات والمرافق والزراعة والاقتصادية 


لانتخاب رؤساء ومقررين لها. 


من ناحية كأفنة قور ركس نجكنة 


شؤون الضفة الغربية بالمجلس 


انوطني الاستشاري عقد جلسة للجنة يو. الاثنين المقبل لبحث تطوير 
اعمال اللجنة واختصاصاتها لتتفق مع الاوضاع السياسية السائدة فق 


المنطقة مع مراعاة التسارع 


اعرايعة رحن شرا 


أبناذيجيع اجزائئه ننتل اذرا. 0 


رئيس الجمعيات الاسلامية الشيخ 
احمد عساف 

وقال مراسلون محليون ان 
المتاجر والمدارس والمراكز 


تضا من المشار كين بمؤتمر العا ملين با لوكالة 
مع زملائهم العاملين في الاردن 


جلسة امس عدة قضايا من ايرزها 
تصنيف القضايا ومبررات المسح 
الشامل وتقييم للاوضاع التي تم 
وقد تغيب عن المؤتمر الذي 
يستمر اربعة ايام ممثلا قطاعي 
الخدمات والمعلمين في الضفةٌ 


بن يحيى يزور طهر أن قريبا 
النزاع العراقي الاير اني محور المباحثات 


مُحور المتاحثات التي 
سيجريها بن يحيى مع المسؤولين 
الايرانيين 


ويذكر ف هذا الصدد انه في غداة 
المزيارة التي قا مبهاوزير 
خارجية الجزائر البقداد كان 
عبدالكريم غريب سفير الجزائر فى 
أيران قد سلم رسالة من الرئيس بن 
جديد الى الرئيس الايراني . 





في التطورات والاحداث الهامة. 





شافاد 


التجاريه والمخايز والمطاعم 
والمقاهي ودوائر القطاع العام 
اغلقت أبوابها طيلة آمس في 
محافظات البلاد الخمسة . 


واغلقت وحدات بوليس من 





5 الامريكية الصنع تدعمها 
حاملات جنود مدرعة قطاعا تبلغ 
مساحته 5 ؟ كيئثومثرا مريعا من 
القطاع الغربي من بيروت في حي 
عايشّة بكار التي تضم مكاتب 
دائرة الوقف الى مقبرة المسلميز 
السنة حيث دفن جثمان عساف. 

واغلق جنود سوريون من قوات 
الردع العربية تد عمهم حاملات 


















الوزارات والبرتمانيين السابفين 
المعزين في دار الاوقاف . 


البقيه ص +١‏ 










0 


١‏ - طبيع تيبو درجة اولى 







03 - عمال تجليد -(فنيون) 






#ر الاعلان وخلال اوقات الد 


الفرقة ١5‏ المسلحة بينادق ام - 


جنود مدرعة سوفياتية الصنع 
قطاعا تبلغ مساحته كيلومترا مريعا 


الدروز الروحي الشيخ محمه ابو 


شقرا جنيا الى جتب رؤساء 


وقال مراسل محلي ان اربعة من 
رجال الدين المسيحي يمثلون 






ا ميس المَالك :" 
؟- فني مونداج ورق -درجة أولى 
فني مونداج فيلم درجة اولى 


يرجى مراجعة مدير المطبعة خلال ثلاثة ايام من تشر هذا 






خاص بالدستور: 

انخففِي حجم التداول ليوم امس 
في السوق النظامي بنسبة "2 
حيث سجل تداولابمقدار ه717 الف 
دينار بعد ان قارب على النصف 
مليون في يوم العمل السابق. 


اما حجم التداول في السوق 
الموازي فقد استمر في موجة 
الارتضاع ‏ ووصل الى ١١1١‏ الفا 
دينار. 

وف مقدمة الاسهم التي شهدت 
تداولا كبيرا نسبيا نجه أسهم بنك 
البتراء وبلغ حجم مبيعاته © الف 
دينار موزعة على ١5‏ عقد . ويليه 
سهم الشركة العربية للاستثمار 


مقتل ١‏ ايرانيين 
وتدمير 5 مواضع 


بغداد . بترا نفذت احدى 
الدوريات القتاليه العراقيه غاره 
على مواضع وافراد العدو في منطقة 
عيادان وضربتها باسلحتها 
المختلفه وكبدتها ستة قتلى 


وقال البيان رقم 551 الصادر 
عن القياده العامه للقوات 
المسلحه ان خسائر العدو خلال 
الاربع والعشرين ساعة الماضيه في 
مختلف قواطع العمليات بلغت تسعة 


قتلى وتدمير اربع مواضع 
للاشخاص وقتل من فيها وتدمير 
كدس عتاد واحد. 

واشار البيان الى ان التضحيات 
العراقية يلغت ثمانية شهداء 





واحدا يضم منازل بعض قاهة للقواطع كافة . 

الحركة الوطنية. ولم يعط اي 

تفسير لهذه الخطوة. 1 

واستقيل المفتي خاله ومفتي ين جديد يصل 
الشيعة عبدالامير قبلان وقائد الى ابو ظبى اليوم 


ابو لبي -بترا -اعلن رسميا هنا 

اامس أن الرئيس الجزائرى الشاذ لي 
بن جديد سيصل الى هنا اليوم ي 
زيارة قصيرة لدولة الاماراث 
العربية المتحدة. 








وام الرسمية 





سوق عمان المالية 





والتجارة الدولية ؟؟ الف دينار. 
اما في السوق الموازي فقد كان 
سهم الشركة ١‏ الاعلية للاستثمارات 
العامة الاول في حجم التداول وبلغ 
9 الف ديناراماسهم شركة 
البتراء للتآمين *؟ الف دينار 
موزعة على عشرة عقود. 

وعن تطورات اسعار الاسهم ليوم 
امس فقد استمرت ف الارتفاع منذ 
اليوم الثاني من هذا الاسبوع حيث 
ارتفعت بمقدار ور" نقطة اوما 
يعادل ور.# وقد ارتفعت اسعار 


اسهم ٠؟‏ شركة وانخفضت اسعار 
اسهم ١١‏ شركة في حين حافظت 5 
شركات على اسعارها السابقة . 


يجري , 
3-2 


قتا ا 





عحعمّان 


























| حائلا ضد من يريدون الاتدماج 


رآي آحر في مصيرنا | 


يقول الكاتب الصهيوني مثير 
هيرثيلي فق كتابه «يهودا أرض 
اسرائيل» : «ولكن هل يقِف هذا 


فينا من العرب في اسرائيل؟ 
وهل من الحق ان يجبر كل من 
ولد عربيا بان يبقى على هذام 
الحال طوال حياتهء حتى ولو / 
1 راه من صميم قلؤادهان 
يتغير ؟». 


ويقول كاتب آخر هو اقرايم 
بن حاييم قَْ مقال بنوان: 
«المقابل والاحتمال» : عدت 


دولة اسرائيل اضخم قوة على 


3 
6 
© 
أ 
9 
2 


وهكذاء ومن خلال القوة التي 

تحصلست لاسرائيل يفضل 
مساعدات الولايات المتحدة 
الامريكية» يبسرز في الفكقر 
الصهيوني الجديدء» حل جديد 
لمشكلة الوجو المعربي في 
فلسطين المحدلة . اته الايادة لكن 
ليست الابسادة التقليدية التي 
تعتمد على التقتيل بالجملة كما 
تفعل طائرات المدو خلال | 
غاراتها على مخيمسات 






































| الفلسطينيين في ينان محاولة ان 
| تمحو عمليا وجود الشعب 
| الفلسطيني الذي تنكر وجوده 
| سياسياء بل محو وجود هذا 
| الشعب عن احد طريقين :اما ان ١‏ 


| يذوب في١‏ 


لجسم الصهيوني 
ويصبح العرب اسرائيليين» واما 


| ان يخضعوا لهيمنة هذه القوة 
| التي تفرض تفوقها كما يقولون 





الرياضى 1.ف .ب انتقد الامير 
سلطان بن عبهالعزيز وزير الدفاع 
والطيران السعودي امس موقفٌ 
:الولايات المتحده من المشكلات 
1 
اعت الامير سلطان امس في 
حديث ادلى به لصحيفة اليوم 
السعودية عن اسفه لاستخدام افيد 
الامسريكي ضده مشروع القرار 
العربي الذي تم عرضه مؤخرا 
على مجلس الامن الذي يدين 
الانتهاكات الاسرائيليه ف الاماكن 
الاسلاميسه المقدسهفي الاراضي . 
العربيه المحتله.' '. 


سم اصع 
اتصالات وشيكة 
لاستئناف مياحثاتث 
الحكم الذاتي 
القاهرة -ق.ن. صرح السيد 
كمال حسن علي نسائب رئيس 
الوزراء المصسري ووزيسر 
الخارجية لصحيفة «الأهرام» بان 
المشاروات بين مضر واسرائيل ' 
وامريكا ستبدآ قرييا لترتيب عقد 
اجتماع بين الاطراف الثلاثه على 
مستوى الوزراء لاستشاف 


مفاوضات الحكم الذاتي في اقرب 
وقت. 
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يني الاهلي الائعادب البياهية 
0 الثيعاب السياميك في العال المنهت 
مربية لمي الأزعابإساصم المكات فض ل لاتسلية اليك 


روصا 7 مم الات دامعرها مع الهاي 


مديية 6 الضاي لابياب السيامية 


راس العين 


يسمي ل زراريما السام سام اسار إرايعة 
رصق ستص سن الديل » بما ١‏ قن للع ايع العلل 
الرت عي مل الساعرالواشروضنيا اوم ى ترصق 


الليلس . 





















